巧に見る 


『取扱説明書基本ガイド』 （ホ書) 


困った 

とさに 

見る 



『取扱説明書基本ガイド』 は書 ） のさ Q&A 


画面で見る（もくじ：已ぺージをご覧ください) 


『八ードディスクの取り扱いについて』 

『内蔵セキュリティチップ （ TPM ) ご利用の手引を』 
『内蔵モデムコマンドー 覧』 

(モデム 搭載 モデルのみ） 

『内蔵モデムのほい 方』 

(モデム 搭載 モデルのみ） 

@は画面で見るマニュアルのマークです。 


表示ち法は19ページ 
をご覧ください 


保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 
• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に「ま全上のごま意」 （6 〜1〇ぺージ）を必ずお読みください。 

♦保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に 
保管して < ださい。 

♦製品の品番は、本体底面の品番表おまたは「仕様」でご確認<ださい。 


(Windows XP) 




紙で見る (もくじ： 2ぺージをご覧ください） 


はじめに 

見る 


『取扱説明書準備と設定ガイド』最細こ「付属品の確認」で付属品を確認してくださし、。 


『操作マニュアル』/『困ったとまの Q & A 』 

インターネットやセキュ U ティ、バッテ U — など、本機をより 
活用するための機能を説明しています。また、使用上のトラブル 
などについて、原因や解決方法も説明しています。 


[スタート]-[操作マニュアル] 
をクリックして表示でさまず 


因 

ご 

た 

と 

ホ 



Panasonic 

取扱説明書昼本ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF - W 9/ CF - T 9 シリーズ 


仕様 I 覧 


はじめに-使ってみる 


まを上のごま意 

































を<じ 


本機を安を•快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意していまず。 


『取扱説明書準備と設定ガイド』 

はじめに必ずお読みください。 

•初めてお使いになるとを（ご使用前の準備-設定や付属品の確認） 
•消耗品、別売り商品、アフターサービスについて巧りたいとを 

『取扱説明書基本ガイド』（本書） 

-基本操作や仕様などの情報を知りたいとさ 
• 困ったとを（画面で見る マこユ アルが見られない場含） 

而巧 i ア:目ス aVi 『操作マ ー ユア ル』と 
『困ったときの Q & A 』 

•本機の機能-操作-活用ち法を巧りたいとを 
•セキユ U テイ 機能について巧りたいとを 
• 困つ にと を 


ちくじ . 2 

画面で見るを『操作マニュアル』 .... 已 

画面で見る^『困ったとさの Q&A』 

. 5 

•まを上のごま意 I 


ま全上のごを意 . 巨 

♦はじめに I 


使用上のお願い . 11 

キーボードに水をこぼしたとさ ••-11 

使用/保管に適した環境 . 12 

使用中に本機び熱いと感じた S ••-12 

駆動時間について . 12 

内蔵八ードディスクのデータイ呆護•-13 
モジュラーケープル使用時 （CF-W9 シ U -ズの 
モデム搭載モデルをお使いの場合のみ）--13 

持ち運ぶとを . 13 

お手入れ . 14 

気ミ忌び高い場巧でお使いになる場合-1已 
電子メ ールなどの K ックアップと復元 

. 15 

バッテ U- 状態表示ランプが点打 

しないとを . 1已 

周辺機器の使用について . 1已 

プ□ダクト U カバ U—DVD-ROM は 

大切に保管してください . 1已 

無線 LAN ご使用時のセキュ U ティに 

ついて . 1巨 

省電力設定について . 1巨 

CPRM で録画されたメディアの再生 

について . 1巨 

画面の明るさを調整ずる . 17 


表記について . 18 

画面で見るマニュアルの見方 ••• 19 

『操作マニュアル』『困ったとさの 

Q&A』 を見る . 19 

『八ードディスクの取0巧いに 

ついて』を見る （PDF お式） • • • • 19 


『内蔵セキュ U ティチップ （TPM) 

ご利用の手引さ』を見る （PDF 形式） 

. 19 

r 内蔵モデムコマンドー覧」を見る 

(PDF お式）（モデム搭載モデルのみ）-19 
r 内蔵モデムの使い方」を見る 

(PDF お式）（モデム搭載モデルのみ）-19 
Windows のヘルプを見る . 19 


さ部の名称と働き . 20 

状態表示ランプ . 23 

参ほってみる I 


電源を入れる/切る . 24 

電源を入れる . 24 

電源を切る . 2已 

席を外ずなど、操作を中断ずる • • • 2已 

Fn キーを使う . 2巨 

内蔵 CD/DVD ドライブ . 27 

ドライブをお使いになる場所 .... 27 

ドライブアクセス中の操作について 

. 27 

ドライブの作動音 . 27 

ディスクカバーを開いているとさ •- 27 

CD/DVD ドライブの電源をオフに 

したとさ . 27 

ディスクのセット/取り出し . 28 

ディスクカバーを閉じるとさ •••• 28 

DVD の再生について . 28 








































メモリー容量を増やず . 29 

RAM モジュールの取り付け . 29 

RAM モジュールの取りかし . 31 

セットアップユーティリティ ••• 3吕 

セットアップユーティ U ティを起動ずる/ 

終了ずる . 32 

ユーザーパスワードで制限される項目 

. 33 

セットアップユーテイ U テイを操作ずる 


. 34 

「情報」メニュー . 3已 

「メイン」メニュー . 3已 

「詳細」メニュー . 36 

「起動」メニュー . 37 

r セキュ U ティ」メニュー . 38 

「終了」メニュー . 41 


•困ったとを 


起動/終了/スタンバイ/休止状態の 
Q&A 

本機が起動しない/バッテリー状態表示 
ランプ□が点灯しないとさは？ • • • 42 

Windows を起動ずると、チェックディスク 


(CHKDSK) が始まるときは？ • • • 42 

Administrator のユー ザー アカウント 

で□グオンしたいとさは？ . 42 

電源は入るが Windows が正常に起動 

しないときは？ . 43 

「Remove disks or other media. 

Press any key to restart」 が 

表示されたときは？ . 43 

フ□ッピーディスクか6起動でさない 

とさは？ . 43 

ユーザー名を変更したら□グオンでさなく 

なつたときは？ . 43 

Windows 起動時に音が途切れるときは？ - 44 

Windows の起動や動作が遅いときは？ 44 

再起動ずると、内蔵 CD/DVD ドライブの 

電源がオフになるときは？ . 44 

電源が切れない （Windows が終了 

しない）ときは？ . 44 

スタンバイ-休止状態か S リジューム 
(復帰）しないときは？ . 44 

パスワード/メッセージの Q&A 

パスワードを入力してち再度入力を 

求め6れるときは？ . 45 

キーを押してち文字が入力されない 

とさは？ . 45 

「パスワードを入力してください」が 

表示されたときは？ . 45 

パスワードの入力画面が表示されない 

とさは？ . 4百 

「‘標準デュアルチャネル PCI IDE コント 
□—ラ’は安全に取り外ずことができ 
まず」などのメッセージが表示された 

とさは？ . 45 

コンピューターの管理者のパスワード 

を忘れたとさは？ . 45 

Windows が起動せず、数字または 
メッセージが表示されたとさは？ 
. 45 


3 
































を < じ 


バッテリーの Q&A 

カタ □ グの記載よりちバッテリーの 

駆動時間が短いとさは？ . 46 

バッテ U- パックの交換時期 （ 寿命）を 
知りたいとさは？ . 46 

バッテ U —状態表示ランプ n びホ色 

に点打しているときは？ . 46 

バッテ U —状態表示ランプ日が点滅 

しているとさは？ . 46 

バッテ U —状態表示ランプ日が明滅 

しているときは？ . 46 

「パ'ッテ U -残量表示補正ユーティ U ティ」 
画面び表示されたとさは？ . 46 

ポインターと画面表示の Q&A 

ホイールパッド使用時ポインターが動か 

ないとさは？ . 47 

ポインターび勝手に動くとさは？ • • • 47 

マウス接続時ポインターび動かない 

とさは？ . 48 

マウス接続時ホイールパッドを無効 

にずるには . 48 

暗い/暗くなったとさは？ . 48 

緑、ホ、青のドットが残ったり、正しい色 
が表示されなかったりずるとさは？ - 48 

-瞬真っ黒になるとさは？ . 48 

何ち表示されないとさは？ . 48 

残像が表示されるとさは？ . 49 

画面が乱れるとさは？ . 49 

突然、 MPEG や DVD-Video の画像 
が残った青い画面になったとさは？ - 49 

「Panasonic」 起動画面が表示されない 
とさは？ . 49 

音芦/音量の Q&A 

DVD の再生時に音声が出ない/正しい 
音声が出ないとさは？ . 49 

A- ドウエアを診断する 

PC-Diagnostic ユーティリティで診断ずる 

ノ、ードウエア . 己0 

操作のしかた . 百0 

診断ずる . 己1 


本機の廃棄-譲渡時にデータを 


消去ずる 

データ消去の前に . 已3 

データをずべて消去ずる . 已3 


パソコンの廃棄-譲渡時における八ード 
ディスク内のデータ消去について 
. 55 


エラーコードび表示されたら 


フィルタリングについて 

- 56 

青少年によるインターネット上の有害 


サイトへのアクセス防止について • 

-百7 

•仕様一覽 

仕様 . 

•已 8 

ソフトウ王ア使用許諾 書.... 

• 6 巨 

保証とアフターサービスについては、 

付属 

の『取扱説明書準備と設定ガイド』をご覧 

ください。 



再インストールについては、付属の『03の 
インストールについて』をご覧ください。 


















































画面で見るを]『操作マニュアル』 

本機の機能詳細-操作-活用方法やセキュリティ機能につして知りたいときにご覧くださし、。 

■み巧巧。内レ I をクリックし、 お巧マニュアル をク U ックしてください。 


インターネット 
E 電子 メール 
む^無線機能 

心とセキュリティ 


^ キー ボード 
® レッツノート活用 
むアプ IJ ケーシヨンソフト 
も^1周辺機器 


バッテリー 


0 ホイールパッド 


獲) CD/DVD ドライブ 

(CF-W9 シリーズのみ表示されます） 


画面で見るを]『困つたとをの Q & A 』 

本機が正常に動作しないなどのトラブルび発生したとさにご覧ください。 

みル I をクリックし、 旧コたと 6 の QSA をクリックして<ださい。 

起動/終了/スタンバイ/休止状態 ポインター 


パスワード/メッセージ 


インターネツト/無線 LAN 
バツテリー 


液晶/画面表示 


サウンド 


アプ U ケーシヨンソフ 


周辺機器 


ヴポートページで調べる 


タスクトレイ 


本機の使用状態を確認ずる 


文字入力/キー操作 

内蔵 CD/DVD ドライブ 
(CF-W9 シリーズのみ表示されまず） 

Windows 使用時 




J 
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ま全上のご注意 〔必ずお守りください） 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

• 誤った使い方をしたとさに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 危険 

「死 t や重傷を負ラおそれび大さい内容」でず。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 

A 注 忌、 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」 

でず。 

♦お守0いただ<内容を次の図記号で説明していまず。 

0 ® ® (§) 

してはいけない内容でず。 

〇 

実行しなければならない内容でず。 


バッテリーパックに関ずるミち意 


A 筒埃 


义中に投入したり加熱 
したりしない 


Q 

禁止 



発熱•発火-破裂の原因になり 
ます。 


クギを刺したり、衝撃 
を与えたり、分解•改造 
をしたりしない 


Q 

禁止 



液漏れ•発熱-発乂-破裂の原 
因になりまず。 

♦強い衝撃び加わったら、ずぐ 
に使用をやめて < ださい。 


プラス （+) とマイナス 
(-) を金属などで接触 
させない 


Q 



禁止 

発熱•発乂-破裂の原因になり 
ます。 

♦ネックレス、ヘアピンなどと 
いっしょに持ち運んだり保管 
したりしないで < ださい。 


义のそばや炎天下など、 
高温の場所で充電•使 
用•放置をしない 


指定の方法で充電ずる 


勞化した!5新品と交換 
ずる 


Q 

禁止 



〇 



〇 



あ漏れ•発熱•発火-破裂の原 
因になりまず。 


指定の方法で充電しないと、液 
漏れ■発熱•発乂-破裂の原因 
になります。 


劣化したバッテ U —パックを使 
用し続けると、発熱■発火-破 
誤の原因にな0まず。 


巧を上のご注意 
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付属のバッテリーパック 
は、必ず本機で使用ずる 


〇 



CF-W 日 / CF-T 日シ 1 」ーズ専 
用のパッテ U —パックでず。 
CF-W 日 / CF-T 日シ U - ズ LU 外 
に使巧ずると、液漏れ-発熱 • 
発火-破裂の原因になりまず。 


必ず、指定のバッテ 
リーパックを使用ずる 


〇 



指定（付属および指定の別売0 
商品）政外のバッテ U —パッ 
クを使用ずると、発熱-発乂- 
破裂の原因になりまず。 


A 警告 


異常*故障時には直ちに 
使用をやめる 


異常が起きた！5ずぐに 
電源プラグとバッテ 
リーパックを抜く 


〇 ^ 


参破損した 
♦内部に異物び入った 
参煙び出ている 
♦異臭びする 
♦異常に熱い 

そのまま使用すると、火災•感 
電の原因になりまず。 

♦ずぐに本機の電源を切って 
電源プラグを抜さ、その後 
バッテ1」ーパックを取り外 
して、販売店に修理につい 
てごホ目談< ださい。 


電源コード.電源ブラ 
グ -AC アダプターを破 
損ずるようなことはし 
ない 

(傷つけたり、加工したり、熱 
器具に近づけたり、無理に曲 
げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重いちのを載せたり、 
束ねたりしない 



禁止 

傷んだまま使用すると、感電 
ショート-火災の原因になり 
ます。 

♦コードやプラグの修理は、 
販売店にご相談 < ださい。 


電源プラグのほこりな 
どは定期的にとる 


〇 



プラグにほこりなどびたまる 
と、湿気などで絶縁不良とな 
0、乂災の原因にな0まず。 
♦電源プラグを抜さ、乾いた巧 
でふいて < ださい。 

長期間使用しないと去は、電 
源プラグを抜いて < ださい。 


まを上のごま意 
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ミを上のごミ主意 G 必ずおすりくださしリ 


A 警告 


コンセントや配線器具 
の定格を超える使い方 
や、交流100 V 1 U 外で 
の使用はしない 


Q 

禁止 



たこ足配線などで定格を超える 
と、発熱による火災の原因にな 
りまず。 


めれた手で電源プラグ 
の抜き挿しはしない 




めれ手禁止 

感電の原因にな0まず。 



電源プラグは根元まで 
確実に挿し込む 


〇 



挿し込みび不完全でずと、感電 
や、発熱による火災の原因にな 
りまず。 

♦傷んだプラグ、ゆるんだコ 
ンセントは使用しないでく 
ださい。 


分解や改造をしない 


分解禁止 


A 警告 


•高電圧にミ主意 
本磯を分解•改造しない 


[本体に表示した事項] 

高圧部による感電や、異物のミ屋 
入などによる火災の原因にな0 
ます。 



本機の上に水などの液 
体が入った容器や金属 
物を置かない 

Q - 


禁止 

水などの液体びこぼれたり、ク 
U ップ、コインなどの異物び中 
に入った0ずると、火災-感電 
の原因にな0まず。 

♦キーボードに水びかかった 
場合は、本書の]]ページに 
従って<ださい。その他の 
異物び内部に入った場合は、 
すぐに電源を切って電源プ 
ラグを抜さ、その後バッテ 
1」ーパックを抜いて、販売 
店にご相談ください。 


SD メモリーカードは、 
乳幼児の手の届<とこ 
ろに置かない 


Q 

禁止 


誤って飲み込むと、 
身体に悪影響を及 
ぼしまず。 


♦万一、飲み込んだと思われ 
るとさは、ずぐに医師にご 
ホ目談< ださい。 


雷が鳴り始めた5、本機やケーブル 
に触れない 




接触禁止 

感電の原因になりまず。 


禁止 


長時間直接触れて使用しない 

〇 本機や AC アダプターの温度の高い 
部分に長時間、直接触れていると、 
な温やけど*の原因にな0まず。 

血流状態び悪い人（血管障害、 
血液循環不良、糖尿病、強い圧 
迫を受けている）や皮膚感覚び 
弱い人（高齢者）などは、低温 
やけどになりやすい傾向びあり 
ます。 


巧を上のご注意 


8 









































A 警告 

植込み型 < じ、臓ぺース 
メーカーの装着部位か 

6 22 cm 上離ず 

電波によりぺース 
mm メ-力-の作動に影 
響を与える場合びあ 
りまず。 

航空機内では電源を切る 

運航の安全に支障を 
mm さたずおそれびあ 0 
まず。航空機内での 
使用については、航 
空会社のおおに従つ 
てください。 

自動ドア、义災報知器 
などの自動制御機器の 
近くで使用しない 

本機からの電波び自 

1 XI 動制御機器に影響を 
isrr 及ぼずことびあり、 
誤動作による事故の 
原因になりまず。 

病院内や医用電気機器 
のある場所では電源を 
切る 

手術室、集中治療室、 
mm CC が 3 などには持ち 
込まないでください。 

本機からの電波び医 
用電気機器に影響を 
及ぼずことびあり、 
誤動作による事故の 
原因になりまず。 

満員電車の中など混雑 
した場所では、付近に 
，じ、臓ぺースメーカーを 
装着している方がいる 
可能性があるので、電 
源を切る^ 2 

電波によりペース 
メ-力-の作動に影 
響を与える場合びあ 
りまず。 

《2やむをえずこのよラな環境で 
パソコン本体を使用する場合 
は、無線切り替えスイッチを 
左 （ OFF 側）にスライドして 
ください。ただし、航空機の 
離着陸時など、無線の電源を 
切ってちパソコンの使用び禁 
止されている場合ちあります 
ので、注意してください。 

《3 CCU とは、冠状動脈疾患監 
視病室の略称です。 

A ミ主意 

不安定な場所に置かない 

/CN ) (ランスびくずれて倒 
/れたり、落下したりし 
て、けびの原因になる 
ことびありまず。 

水、湿気、湯気、ほこ 
り、油煙などのをい場 
所に置かない 

火災-感電の原因に 
なることびありまず。 

禁止 

本機の上に重いものを 
置かない 

/CN バランスびくずれて倒 

1 V れたり、落下したりし 
て、けびの原因になる 
ことびありまず。 

電源プラグを接続した 
まま移動しない 

電源コードび傷つさ、 
火災 • 感電の願に 
なることびありまず。 

♦電源コードび傷ついた場合 
は、すぐに電源プラグを抜い 
て販売店にごホ目談< ださい。 

高温の場所に長時間放 
置しない 

义のそばや炎天下など極 

1 XI 端に高温になる場所に放 
ISrf 置すると、キャビネット 
び変形したり、内部の部 
品び故障または劣化した 
りすることびあります。このよラ 
な状態のまま使巧すると、ショー 
卜や絶縁不良などにより乂巧•感 
電につなびることびあります。 





























AC アダプターに強い衝 
撃を加えない 


ひび割れたり変形したりし 
たディスクは使用しない 
( CF - W 9 シリーズのみ） 

Q 高速で回転ずるため、 
飛び散ってけびの原 
因になることびあり 
禁4まず。 

参円おでないディスクや、接 
着剤などで補修したデイス 
クを同様にを険でずので、 
使用しないで<ださい。 


通風孔をふさがない 


Q 

禁止 


内部に熱びこち0、 
火災の原因になるこ 
とびありまず。 


ミを上のごミ主意 G 必ずおすりくださしリ 


A ミ主意 


電源コードは、プラグ 
部分を持って抜く 

〇 電源コードを引っ張る 
とコードび傷つさ、乂 
災-感電の原因になる 
ことびありまず。 


へッドホン使用時は、 
音量を上げずぎない 

Q ちを刺激ずるよラな 
大さな音量で長時間 
続けて聞< と、聴力 
^ と に悪い影響を与える 
ことびありまず。 


1時間ごとに10〜15 
分間の休憩をとる 

〇 長時間続けて使用ずる 
と、目や手などの健康 
に影響を及ぼずことび 
ありまず。 


LAN コネクターに電話 
回線や指定 m 外のネッ 
トワークを接続しない 

Q LAN コネクターに 
じ(下のよラなネット 
ワークや回線を接続 
禁止すると、火災-感電 
の原因になることび 
ありまず。 

• 1000 BASE - T 、 1 00 BASE - TX 、 
10 BASE - T 1； (がのネットワーク 
• 電話回線 （ IP 電話、一般電話 
回線、内線電話回線（構内交換 
機）、デジタル公衆電話など） 


モデムは、一般電話回 
線で使用ずる 
(モデム搭載モデルのみ） 

© 会社、事務所などの 
内線電話回線（構内交 
換機）やデジタル公 
衆電話に接続したり、 
本機で対応していな 
い国や地域** 4 で使用 
した0ずると、乂災- 
感電の原因になるこ 
とびあ0まず。 

《4モデムび対応している国や 
地域については、己已ぺ一 
ジをご覧 < ださい。 


CD / DVD ドライブの内 
部をのぞきこまない 
( CF - W 9 シリーズのみ） 

Q 内部のレーヴー光源 
を直視ずると、視力 
障害の原因になるこ 
禁 ih とびありまず。 

♦内部の点検-調整-修理は、 
販売店にごホ目談< ださい。 


必ず指定の AC アダプ 

ターを 使用ずる 

指定（付属および指定 
の別売り商品） LU 外 
の AC アダプターを使 
用すると、火災の原 
因になることびあり 
ます。 


( CF - W 9 シ U - ズのみ） 

本装置はレーヴー利用機器です。 
ごま意-ここに規定した1；(がの手 
順による制御や調整は、を険な 
レーヴー放射の被ば< をちたら 
します。分解や修理は行わない 
で < ださい。 


クラス1レーザー製品 



販 


衝"夕巧-る 
いア使 m な 
強〔。まシに。 

て A ま•因す 
したの電原ま 
どつそ感のり 
なわを、災あ 
す加_と火む 
とが夕る.と：ご 
落撃プす卜こダて 

± 猛 

糾普化 


ま U 
型し 
辭さ 

f 作 
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使用上のお願い 


④パソコンを水平にしたまま、乾いた場所 
に移動させる。 


水び残っている机の上などに本機を置い 
ていると、底面から水び浸入ずる可能性 
びありまず。 



⑥ CF - W 9 シ U —ズをお使いの場合は下記手順 
を行ってください。 CF - T 9 シ U —ズをお使 
いの場合は、手順⑧に進んでください。 


1. 底面の エマージェンシーホールにボール 
ペンの先などを巧し込み、矢印のち向に 
動かして、ディスクカバーを開ける。 
本体を傾けず、水平のままディスクカ 
バーを開けられるよラに、机の端などに 
ずらして操作してください。 



2. CD / DVD ドライブの内部に水び入っ 
ていないことを確認ずる。 

水び入っている場合は、乾いた柔らか 
い巧でふさ取ってください。 

⑥ ふき取った後、バッテ U —パックを取り 
外ず。 

⑦ 必ず、修理に関ずるごホ目談窓口に点検を 
依頼して < ださい。 

fl 夜体をこぼしたことによる修理は、保証期 ' 
間内でち有料となりまず。あ5かじめご了 
承ください。_ , 


その他の部分は、「ウォータースルー構造 J で 

はありません。 

♦万一、水などの液体をキーボード上にこぼし 
てしまったとさは、少量の場合でも必ず次の 
処置を行ってください。こぼしたまま放置す 
ると、故障の原因になりまず。「ウォーター 
スルー構造 J は、水滴の浸入を完全に防ぐも 
のではありません。 

①すぐに電源を切り、 AC アダプターを取り 
外ず。 

⑨キーボード上の水滴などを、乾いた柔ら 
かいなでふ<。 



③ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持 
ち上げ、そのまま底面の水抜さ巧から出 
た水を乾いた柔らかい巧でふく。 

途中で傾けると、液体びパソコン内部に 
浸入して故障の原因にな0まず。 
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巧用上のお願い 


([使用/巧管に適した損境 ) 

♦平らで落下のおそれびない場所 

パソコンび落下ずると、本体に衝撃び加わり 
誤動作や故障の原因にな0まず。 

♦使用時の温度：已で〜3已で 

湿度： 30 〇ん RH 〜80 〇/〇 RH 

(結露なきこと） 

保管時の温度： 一2ぴ C 〜 60 °C 

湿度： 30 〇/〇 RH 〜日0 〇/〇 RH 

(結露なきこと） 

上記の範囲内であってを、な温、高温、高湿 
度など極端に偏った環境で長期間使い続ける 
と、製品の劣化により製品寿命び短くなるお 
それびあ0まず。 

♦熱のこちらない環境 

-保温性の高いところ （3 ムシートや布団の上 
など）での使用は避け、スチール製の事務机 
など放熱性び優れた場所でお使いください。 

-放熱の巧げとなりまずので、タオルやキー 
ボードカノ（一などで覆わずにお使いくだ 
さい。 

-本体のディスプレイは、開いた状態でお使 
いください（ディスプレイを閉じた状態 
でを、発煙-発火-故障のおそれはあ0ま 
せんび、温度び上びらないよラに動作び遅 
くなる場合びありまず）。 

♦磁気を発生ずるをのおよび磁気カードなどか 
ら離れた場所 

-磁石、磁気ブレスレットを近づけないでく 
ださい。 

-本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気 
製品を使巧していまず。磁気カードや磁 
石、磁気ブレスレットなどび触れた状態に 
しないでください。 



長時間連続して使用ずるなど、使用状態によつ 
ては保証期間内でち部品の寿命による交換び必 
要になる場合びありまず（有償になる場合びあ 
りまず）。 


用中に本機び熱いと感じた6 

CPU の動作などにより本機び熱 < なることび 

ありまずび、故障ではありません。 

参デスクトップ① 黑(ファ ン制御ユーティ 

リティ）をダブルクリックし、[高速]をク 

U ックして [0K] をクリックしてください。 

-[高速]に設定ずると冷却ファンの回転び高 
速にな0、本機の温度を下げることびでさ 
まず。ただし、バッテ U —の駆動時間び短 
くなりまず。 

- CPU の使用率び高くない場合や、ファンの 
回転音などび気になる場合は、必要に応じて 
[標準]または[低速]に設定してください。 

♦次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下 

げることびでさまず。 

-無線 LAN 搭載モデルで無線 LAN をご利 
用にならない場合は、無線 LAN の電源を 
切って< ださい。 

-スク U —ンセーバーを表示中に本機び熱 
くなる場合は、スク U —ンセーバーを 
[Windows XP ] に設定してください。 3 D 
映像を利用ずるスク U —ンセーノ（一などの 
場合、 CPU の使用率び高くなってパソコ 
ン本体の温度び高くなることびありまず。 

-メモ U —を増設ずる場合は当社推奨の 
RAM モジュールをお使いください。推奨 
じ(外の RAM モジュールを取り付けると、 
発熱量び大さ<なった0、正常に動作しな 
かったりずる場合びありまず。 


駆動時間について 


バッテ U —の駆動時間は、使い方や使用環境に 
よって大さく変わりまず。 

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の 
測定法として社団法人電モ情報技術産業協会の 
「 J 曰 TA バッテ U 動作時間測定法 （ Ver . 1 .□) 」 （]；( 
降、 JEITA 測定法と惹己）を採用しています。 

測定法については、@『操作マニュアル』「巧 
(バッテ U —)」の「駆動時間について」をご覧 
<ださい。 

ry^wi - 

JEtA 測定法は、画面を暗くずるなど消費電力 
を抑えた状態で測定しているため、画面を明る 
くして使っていた0、アプ U ケーシヨンソフト 
をたくさん起動していたりずると、駆動時間は 
JEITA 測定法の駆動時間より短くなりまず。 


はじめに 
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♦ Windows やアプリケーシヨンソフトの動作 
中およびハードディスク状態表示ランプ昌の 
点な中は、電源を切5ない。 


動作中の 
電源 OFF 


X 


江 IIIM 


八ードディスクのトラ 
ブルを避けるため、[ス 
タート]メニューから電 
源を切ってください。 


参磁気を発生ずるをの（磁石、磁気ブレスレツ 
卜など）を近づけない。 

八ードディスクに保をさ 



るおそれびありまず。 


♦ データの機密保護としてセキユリテイ機能を 
活用ずる。 

>を『操作マニュアル』 
「が1(セキュ U テイ）」 



&『八ードディスクの取0扱いについて』ちご 
覧ください。（吟]日ページ） 


モジュラーケーブル使用時 
( CF - W 9 シリーズのモデム 
搭載モデルをお使いの場合のみ） 


お客さまびお買いホめになったモジュラーケー 
ブルを本機に取り付けて、テレビやラジオの近 
くで使用されまずと、受信障害を発生ずること 
びありまず。 

本機に付属のコアを必ずモジュラーケーブルに 
取り付けて < ださい。 


内蔵 A — ドディスクのデータ保護) 

データ保護のために次のことをお守りください。 

♦パソコン本体の取り扱いには十分ま意し、衝 
撃を与えない。 


♦取り付け方 

①コネクターから] 0 cm じ(内の位置でケー 
ブルを]重巻きにしまず。 



③コアのつめびしっかりとかむまで巧さえ 
て閉じまず。 



③コアを取り付けた側のコネクターをパソコ 
ン本体のモデムコネクターに接続します。 

♦コアの開け方 

ピンセツトなどでコアのつめを外しまず。 



如運ぶとき 


お巧 D < ださい 


• 本機は、八ードディスクドライブなどへの衝 
撃びルさくなるよラに設計されていまずび、 
衝撃による故障は保話しかねまず。本機は精 
密機器でずので、取り扱いには十分を意して 
<ださい。 

♦電源を切る。 


♦外部装置やケーブル、本体から突さ出た PC 
カード、 SD メモ U —カードなどをずべて取 
り外ず。 



U 〇 
にタプ无す 
撃-ア使ま 
衝デびがり 
はとよ卜あ 
クるおフが 
スす S ソと 
ィ損^ンこ 
デ破 d ヨる 
ド、，のシな 

-<w - < 

八弱やケな 


—X 
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巧用上のお願い 


♦ディスプレイやディスプレイの周0のキヤビ 
ネット部を持って運ばない。 



♦落としたり机のちなど硬いをのにぶつけたり 
しない。 


• 航空機利用時は次のことを守る。 

•パソコンやディスクなどは、手荷物として 
持つ。 

• 航空機内の使用は、航空会社の指おに従ラ。 

• 液晶部分び破損ずるおそれびあるため、バッ 
テ U —パックを取り外しているときは、ディ 
スプレイを閉じた上から必要じ(上の力を加え 
ない。また、この状態でかばんなどに入れて 
持ち運ぶとさち、満員電車などで力びかから 
ないよラに気を付ける。 


お勧めします 


♦ AC アダプターと、予備のバッテ U —パック 
(別売 0) を用意ずる。 

♦予備のバッテ U - パック（別売り）は、コネ 
クター保護のためビニール袋などに入れる。 

♦ SD メモ U - 力ード、 USB メモ U -、 外付 
け八ードディスク（いずれち別売り）などに 
データのノ（ックアツプを取る。 


お手入れ 

♦ディスプレイやホイールパッドのお手入れ 
は、ガーゼなどの乾いた柔らかい巧で軽くふ 
いて < ださい。 

♦ディスプレイじ(列の部分やホイールパッドに 
ちれび付着した場合は、水または水で薄めた 
台所用洗剤（中性）に浸した柔らかい巧をかた 
く絞ってやさしく巧れをふさ取ってください。 
中性の台所用洗剤 LU 外の洗剤（弱アルカ U 性 
洗剤など）を使用ずると、塗装びはげるな 
ど、塗装面に影響を与えることびありまず。 

♦ CF - W 日シ U - ズをお使いの場合、内蔵 CD / 
DVD ドライブのレンズのク U - ニングには、 
カメラ用のレンズブ□アーを使用してくださ 
し、。スプレー式の強力なをのは使わないでく 
ださい。 



にク^ - 

♦ベンジンやシンナー、消青用アルコールなど 
は使わないでください。塗装がはげるなど、 
塗装面に影響を与える場合がありまず。ま 
た、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗 
装面に影響を与える成分び含まれている場合 
があ0まず。 

♦水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きか 
けたりしないでください。液び内部に入る 
と、誤動作や故障の原因になりまず。 


はじめに 


14 















気温び高い場所でお使いになる 1 i 

3 ° _ J 1 

♦気温び高い場所で連続してお使いの場合、パ: 
ソコン内部の発熱を下げるモードに入るため 、 i 
一時的に動作び遅くなることびあります。 ‘ 

♦ CF - W 日シ U —ズを使って気温び高い場所で ： 

連続して DVD への書さ込みを行った場合、 : 

書さ込み時間び長<なることびあ0まずの ； 

で、 DVD への書さ込みの間隔をあけてお使 : 

い < ださい。 ： 

(ディスク （ CD や DVD など）への書さ込み’ 
は、スー パーマルチ ドライブ搭載モデルのみ： 
巧能です） i 

電子メールなどのバックアップ1ミ 

_ I 

八ードディスクに保をしている電モメールやア： 
ドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、= 
定期的にバックアップを取ることをお勧めしま； 
す C : 

詳しくは臂『操作マニュアル』「な（イン ミ 

夕ーネット）」または「13(電モメール）」をご i 
覧< ださい。 ： 



故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブ 
ル発生時の被害を最小限抑スるためは、定 
期的なデータのノ（ツクアツプび有効です。 


八ッテ U —が態表示ランプび点 
。しないとき_ 

AC アダプターとノ（ッテ U - パックを正しく接 
続していてをバッテ U —状態表示ランプび点灯 
しないとさは、 AC アダプターの保護機能び働 
いている場合びありまず。 

電源コードを抜さ、 ] 分 LU 上待ってから再度接 
続してください。 

それでをランプび点好しない場合は、ご相談窓 
口にごホ目談ください。 


周辺機器の使用について 


パソコン本体、周迅機器、ケーブルなどの故障 
を防ぐため、次の点にミち意して<ださい。 

• 仕様に適合した周辺機器を使用ずる。 
♦コネクターの形状、向さにを意して、正しく 
接続ずる。 

♦接続しに<い場合は無理に挿し込まず、ちラ 
一度コネクターのお状、向定などを確認する。 
♦固定用のネジびある場合は、ネジを締める。 
• ケーつ') レを取り付けたまま持ち運んだり、 
ケーブルを強く引っ張った0しない。 

また、本書およびを]『操作マニュアル』と合わ 
せて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書を 
ご覧ください。 


プ□ダクトリカバリー DVD-ROM 
は大切に巧管してください_ _ 

OS をインス I -ールし直ず場 
合などに必要でず。 


プロダクト 
リカバリー 



はじめに 


15 



























I 巧用上のお願い 


無線 LAN ご使用時のセキユリ 
テイについて _ J 

工場出荷時、無線 LAN のセキュ U ティに関ず 
る設定は行われていません。 

無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN の 
セキュ U ティに関ずる設定を行ってください。 

吟を]『操作マニュアル 』 「tr (無線機能)」 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用ずる代わ 
りに電波を利用してパソコンと無線 LAN アク 
セスポイント（別売り）との間で情報のやりと 
りを行いまず。このため、電波の届く範囲であ 
ればネットワーク接続び巧能であるといラ利点 
びありまず。 

その反面、ある範囲であれば障害物（壁など） 

を越えて電波び届くため、セキュ U ティに関ず 
る設定を行っていないと、次のよラな問題び発 
生ずる可能性びありまず。 

♦通信内容を盗み見られる 

悪意ある第己ちび、電波を故意に傍受し、次の 
ような通信内容を盗み見る可能性びありまず。 

- ID やパスワード 

-クレジットカード番号などの個人情報 
-メール 内容 

♦不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内のパ 
ソコンやネットワークへアクセスし、次のよ 
ラなことを行ラ可能性びありまず。 

-個人簡目や機密晴報を取り出ず（情報漏えい） 
•特定の人物になりずまして通信し、不正な 
情報を流ず（なりずまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信ずる 
(改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流し、デー 
夕やシステムを破壊ずる（破壊） 

本機の無線 LAN 機能や無線 LAN アクセスポ 
イントには、これらの問題に巧応ずるための 
セキュ U ティに関ずる設定び用意されてい 
ます。本機では、使用ずる無線 LAN アクセ 
スポイントにあわせて設定をずる必要びある 
ため、お買い上げ時にはセキュ U ティに関ず 
る設定は行われていません。無線 LAN をご 
使用になる前に、必ず無線 LAN のセキュ U 
ティに関する設定を行ってください。 


省電力設定について 


本製品は、デバイスへのアクセスや操作びない 
状態び一定時間続いたときに省電力機能び働く 
など、国際エネルギー スター プ□グラムに準拠 
した電力管理び工場出荷時に設定されていま 
ず。本機を使用していない間の消費電力を削減 
ずることびでさまず。 

-スタンバイ/化止状態から復帰ずる方法につ 
いては、巧『操作マニュアル』「星（レッツ 
ノー トま用1」の「次回ずぐに操作を始めるに 
は」をご覧ください。 

CPRM で録画をれたメディア 
の再生について_ _ 

CPRM とは、録画制限のかかっているデジ 
タル放送を DVD レコーダーで DVD - RAM 、 
DVD - R および DVD - RW に録画ずる際に用い 
られる著作権管理技術のことでず。 

CF - W 日シ U —ズをお使いの場合、再生ずるには 
WinDVD に CPRM 拡張機能 （CPRM Pack ) 

プ□グラムを組み込む必要びありまず（イン 
夕ーネットへ接続で去る環境び必要です）。 

今を]『操作マニュアル』「を)に D / DVD ドラ 
イブ）」の 「 DVD - Video を見る」 

CF - T 日シ U - ズをお使いの場合、 WinDVD び 
インストールされていませんので、再生ずるこ 
とはでさません。 
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[ i 面の明るをを調整する 


を巧して調整してください。 

押すごとに巧るさびをわります。 

明るくすると、バッテ U —の駆動時間は短くなりまず。 


AC アダプターを巧< とお<なる 


工場出荷時、 AC アダプターを接続していない状態では画面を暗くずるよラに設定されていまず。 

画面を暗くずると消費電力を節約でさるので、バッテ U —での使用に適していまず。 


AC アダプターを抜くと… 


轉メ子！ 

AC アダプターを接続しているとさと接続していないとさの明るさを別々に覚えていまず。工場出荷 
時の設定では、 AC アダプターを抜<と画面び暗<なるよラに設定されていまず。 AC アダプターを 
接続していないが熊で m + m を巧して巧るくずると、その明るさび保持され、次に AC アダプ 
ターを抜いたとさち調整した明るさになりまず。（明るくしていると、バッテ U —での駆動時間び短 
くな0まず。） 
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表記について 


ligaeij キ—ボ—ド① Enter キーを押 

ずこと。 


II Fn II 

+ 

キーボードの m 口を巧しなが 
5、を巧すこと。 

II 巧 II 

II Fn 11 と II 化111(ホ側）の機能を 
入れ換えてお使いの場合（吟 

3已ぺージ）は、 rm と re 词 
を置さ換えてご覧ください。 




[スタート] 
-愼索] 

画面上の[スタート]をクリッ 
クした後、[検索]をクリック 
ずること。 

今 

参照巧 

を] 

画面で見るマニュアルのこと。 

♦本書では、 

コンピューターの管理ちの権限で 


□ グオンした場合の手順や画面表示で説明し 
ています。 

制限付さアカウントのユーヴーや Guest ア 
カウントで実行できない機能びあったり、説 
明と異なる画面び表おされたりした場合は、 
コンピューターの管理者の権限で□グオンし 
て操作して < ださい。 

♦本書では、 「 Windows ® 7 Professional 32 
ビット正規版 （ 日本語版）」を 「Windows 
7」と表記し、 「 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional Service Pack 3 正規版」を 
「 Windows 」 と表記します。 

♦本書では、内蔵の光学ドライブ（スーパーマ 
ルチドライブなど）を「 CD / DVD ドライブ」 
と表記します。 

♦本書では、内蔵の CD / DVD ドライブの種類 
によって説明び異なるため、なのよラな表記 
で区別しています。 

• 「スーパーマルチドライブ搭載モデル」と 
は、スーパーマルチドライブび内蔵されて 
いるモデルのことでず。 

• rDVD - ROM ドライブ搭載モデル」とは、 
DVD - ROM ドライブび内蔵されているモ 
デルのことでず。 

「仕様」でお持ちのパソコンびどちらのモデ 
ルか確認してください。 

CF - T 日シ U —ズには CD / DVD ドライブび搭 
載されていません。 


♦本書では、搭載されている機能によって説明 
び異なるため、次のよラな表記で区別してい 
まず。 

• 「無線 LAN 搭載モデル」とは、無線 LAN 
び内蔵されているモデルのことでず。 

• 「モデム搭載モデル」とは、モデムび内蔵 
されているモデルのことでず。 

•「八ードディスク搭載モデル」とは、フ 
ラッシュメモ U —ドライブではなく八ード 
ディスクドライブび内蔵されているモデル 
のことでず。 

「仕様」でお持ちのパソコンびどのモデルか 
確認してください。 

♦本書では、次のアプ U ケーシヨンソフトを省 
略して表記します。 

• 「 WinDVD ™8(0 EM 版）」を 
「 WinDVD 」 

• Windows XP ダウングレード済みモデルは、 
Windows 7 Professional モデルをご購入 
されたお客さまの権利である 0 S のダウング 
レード権の行使を、当社びお客さまに代わっ 
て Windows XP Professional をインス 
I -ールしてご提供ずるモデルでず。 0 S ライ 
センスは 「 Windows ® 7 Professional 」 で 
ず 。 Windows 7用の各種説明書は、下記サ 
ポートページからダウン□ー ドずることびで 
さまず。 

http :// askpc . Panasonic . co . jp / s / 
download / manual.html 

♦別売 0 の商品について 

本書で使用している商品品番は変更になるこ 
とびありまず。最新のカタ□グまたはごホ目談 
窓口で確認してください。 

参無線 LAN を内蔵していないモデルをお使い 
の方へ 

無線 LAN を内蔵していないモデルをお使い 
の方は、をけ操作マニュアル』などに記載さ 
れている無線 LAN 機能をお使いいただくこ 
とはで去ません。また、無線 LAN 機能に関 
連する項目などち表示されません。 

例:セットアップユーティ U ティの「詳細」 
メニューの[無線 LAN ] 
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I 画面で見るマニュアルの見方 

次のマニュアルは本機に保存されていて、 Windows のセットアップ（吟『取扱説明書準備と設定ガ 
イド』）び終わった後、見ることびできまず。 


『操作7ニュアル』『困ったとき 
の 0& A 』 を見る_ 

n [スタート]-[操作マニュアル]をク 
リックずる。 

♦デスクトップの jQ (バッテ U —等の 上 
手な使い方）をダブルク U ックずると、 
巧]『操作マニュアル』の「巧（バッテ 
U —)」び表示されまず。 


『 A - ドディスクの取り巧し、に 
ついて』を見る （ PDF お式）^ 

ハードディスクの取り扱いについて説明してい 
まず。 

j \- ドディスク搭載モデルのみ表示されまず。 

n [スタート]-[すべてのプ□グラム]- 
[Panasonic]- [オンラインマニュ 

アル]- [A— ドディスクの取り扱い 
について]をク U ックずる。 


『内蔵セキュリティチップ （ TPM ) 

ご利用の手引き』を見る （ PDF お式） I 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) のインス 
I -ール方法などを説明しています。 

n [スタート]-[操作マニュアル]をク 
リックずる。 

@ [^(セキュリティ） ] をクリッ 
クし、[データを暗号化ずる]をク 
リックする。 

0説明をよく読み、[內蔵セキュリ 
ティチップ （TPM) ご利用の手引 
を]をクリックする。 


『内蔵モデムコマンドー質』を 
見る （ PDF お式） 

[ j [モデム搭載モデルのみ） 

内蔵モデムの設定で使用ずるコマンドの一覧でず。 

P [スタート]-[ずべてのプ□グラム]- 
[Panasonic]- [オンラインマニユ 
アル]-[内蔵モデムコマンドー覧] 

をクリックする。 


r 内蔵モデムの使い方 J を見る 
( PDF お式） 

Ij [モデム搭載モデルのみ） 

内蔵モデムを使って電話回線に接続ずる方法な 
どを説明していまず。 

n [スタート]-[ファイル名を指定し 
て実行]をクリックする。 

白「 c:¥util¥manual¥moclemtip. 
pdfj と入力して [OK] をクリック 
ずる。 



n コンピューターの管理者の権限で 
□グオンし、[スタート]-[ヘルプ 
とサポート]をクリックずる。 

制限ユーヴーで□グオンずると、一部参 
照でさないページびありまず。 

藝:- 

• Adobe Reader のアップデートを促ずメッ 
セージび表おされた場合は、画面に従って 
アップデートして<ださい。 

Adobe Reader の最新版については次の 
Web ページをご覧ください。 
http :// www . aclobe . com / jp / 
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I 各部の名跡と働を 



を称 

働を/参照巧 

A 

フアンクシヨン キー 

II Fn 1 と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能び働をます。 

吟 2 目ページ 

B 

キーボード 

— 

C 

ホイールパッド 

♦ 『取扱説明書準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 

♦を 『操作マニュアル』 r © (ホイールパッド）」 

D 

無線 LAN 用アンテナ 
(内蔵） 

無線 LAN 通信用のアンテナび内蔵されています。 

今を) 『操作マニュアル 』 r む 作（無線機能)」 

E 

電源スイッチ/ 1 

電源状態表示ランプ U 

約1砂間スライドさせると電源び入り、電源状態表示ランプび点なします。 

(電源状態表示ランプ ♦23 ページ/電源スイッチ ♦ 24ページ） 

F 

無線切り替えスイッチ 
WIRELESS 

無線 LAN など本機に搭載されているすべての無線機器の電源のオン （ ち側）/ 
オフ（左側）を切り替えます。 

♦巧) 『操作マニュアル』 の 作（無線機能)」 

G 

状態表示ランプ 

画面因⑩昌 

ECO 日 

2ド-\^9シ|」ーズのみ： 

感 

今 23ページ 

H 

ディスプレイ 
(内部 LCD) 

明る? n 固暫 :11 Fn 11+11 F 1 ||( F げる）/ II Fn 11+11 F 2 II ( 卜げる） 

今 17ページ 

1 

セキュリティ□ック 

ケンジントン社製のセキュ1」テイ巧ケーブルを接続することびでをます。 

接続のしかたはケーフルに付属の説明書をご覧<ださい。 

セキュ U テイ□ックおよびセキュ U テイケーブルはを難を予防するもので、 

万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。 

J 

モデムコネクター じ] 

モデム搭載モデルのみモデムコネクターび搭載されています。 

モジュラーケーブルを接続します。 

CF - W 9 シ U -ズのモデム搭載モデルをお使いの場合は、コアを取0付けたモジュ 
ラーケーブルのコネクターをモデムコネクターに接続してください （吟 13ページ）。 
♦ ^『内蔵モデムの使いち』 
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名称 

働を/参照巧 

K 

LAN コネクター^ 

LAN ケーブルを接続します。5ニポート U プ U ケーターを接続している場合 
は、 LAN コネクターは使用でをません。5ニポート U プ U ケーターの LAN コネ 
クターを使用してください。 

♦ ^『操作マニュアル』「 巧％ (インターネット）」の「有線 LAN で接続する」 

L 

USB ポート 

USB ケーブルを接続します。 

♦を 『操作マニュアル』 r も（周辺機器）」の 「 USB 機器を接続する」 



c 

D 
E 

E のエマージェンシーホールは 
CF - W 9 シ IJ - ズのみの機能です。 


A 

ラッチ 

バッテ U —パックび正しく取り付けられると自動的に □ ックされます。取り外 
すとをは、内側にスライドして□ックを解除します。 

B 

バッテリーパック 

♦巧] 『操作マニュアル』「巧（バッテ1」一)」 

バッテ1」ーパックの取り付け/取りがしのち法は、下記をご覧ください。 

C 

拡張メモリース□ット 

RAM モジュールを取り付けます。今 2 目ページ 

D 

スピーカー 

-音最調暫 ：11 Fn )1+11 F 5 )1 ( F げる ）/II Fn 11+11 F 6 11 (上げる） 

-スピーカーのオン/オフ ：rm+irm 

E 

エマージェンシー 

ホール 

CF-W 目シ U- ズをお使いの場含、ディスクカバーが開かないときも電源を入 
れないで CD や DVD を取り出したいとさに使います。今 28 ページ 

CF-T 目シ U —ズをお使いの場含は、エマージ ェ ンシーホールに何も挿し込まな 
いで < ださい。 


I バッテリーパックの取り付け方法 
バッテリーパックを矢印の方向にスライドし 
て取り付ける。 



>バッテリー/ (ックの取り外し方法 
左ちのラッチを□ック解除,の方向にスラ 
イドした状態で、本体と平行にバッテリー 
パックを押し出ず。 


バッテ U —パックのをちの突起とパソコン本体のく 
ぼみが合ラよラに挿入してください。突起とくぼみ 
が合わない場合は、いったん取り外し、バッテ U - 
パックが浮かないよラに上か5軽<巧しなが5スラ 
イドしてください。 
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各部の名茄と働を 




名称 

働さ/参照巧 

A 

■ミ庶瑞モ 

AC アダプターを接続します。 

B 

が部ディスプレイ ^ 
コネクター U 

外部ディスプレイのケーブルを接続します。=ニポート U プ U ケーターを接続 
している場合、コネクターは使用でをません。=ニポート U プ U ケーターのコ 
ネクターを使用してください。 

♦を 『操作マニュアル 』 r も （周辺機器）」の「外部ディスプレイを使う」 

C 

5ニポートリプリ P 乂 T 
ケ—夕—コネクタ — tAI - 

別売りの5ニポート U プ U ケーター（品ま： CF - VEBUO 已 BU ) を接続します。 

D 

通風孔 

内部の熱を逃びします。 

E 

PC カー ドス□ット 

♦を)『操作マニュアル 』 r も （周辺機器）」の 「 PC 力ードを使う」 

F 

SD メモ U — 

力ードス□ット 

SD ^ モ U —カードまたは SDHC メモ U —カード専巧です。 

今を 『操作マこュアル 』 r た^ (周辺機器）」の rsD/sDHc メモ U - 力ードを 
使ラ」 

G 

CD/DVD ドライブ 

CF - W 目シ U — ズのみ CD / DVD ドライブが搭載されています 
今 27ぺージ、を]『操作マこュアル』「を) （ CD / DVD ドライブ）」 

H 

ドライブ電源/ 

オープンスイッチ 
OFF/ON ^ 

CF - W 目シ U —ズのみこのスイッチが搭載されています。 

-ちにスライドすると CD / DVD ドライブのディスクカバーが開さます（パソコ 
ンの電源が入っているとをのみ）。 

-左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります 
(Windows 起動中のみ）。 

1 

マイク入力端子 / 

コンデンサー型マイク□ホンを使用でをます。それけ外を使用すると、音の入 
力びでをなかったり、故障の原因になったりする場合びあります。 

-ステレオマイクを使ってステレオで録音する場合： 

[スタート ]-[ すべてのプ□グラム HSoundMAXH コント□-ルパネル]-[マ 
イク]をク U ックし、[マイクの詳細設定]の[フィルタ U ングなし]をク U ッ 
クしての K] をク U ックしてください。 

-2極プラグのモノラルマイクをお使いになる場合： 

[スタート H すべてのプ□グラム HSoundMAX]- [コント□-ルパネル]-[マ 
イク]をク U ックし、[マイクの詳細設定]の[音声録音]をク U ックして [0K] 
をク U ックしてください。 

[音声録音]に設定しないと、ステレオ録音したとさに左側からしか音び出ません。 

- へッ ドホンでマイク音をモニターする場合； 

2極プラグタイプのモノラルマイクを使ラと、左側からしか音び出ません。 
これは、本機の仕様で故障ではあ D ません。 

J 

才ーディオ出力端モ G 

巿販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付をスピーカーなどを接続します。接 
続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。 
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が態表示ランプ 


CF - W 9 シリーズ 



CF - T 日シ U - ズ 



画国面画昌 


名称 


巧態/参照巧 


電源状態表示ランプの 


-消な：電源オフまたは体止状態 
• 点な：電源オン 
. 占滅：スタ、ノバイ状芦臣 

工場出荷時の状態では、内部 LCD の明るさに合わせて電源状態表示ランプの明るさち変 
わります。セットアップ ユー テイ U テイの「メイン」 メニューの [LE □輝度]で常に暗く 
設定することちでさます。 

スタンバイまたは休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。 


エコノ S - モード 

( ECO ) ランプ 


ECO 


バッテ U -のエコノミーモード （ECO) 
-消な：無効 
• 占'! JQ : g 効 

-点滅：有効（残量80%まで放電中） 


の有効/無効を表します。 


バッテリー状態表示 
ランプ 


消な：バッテ U —パック未装着または充電していない状態 
オレンジ色点な/明滅；充電中 
緑色点な：充電完了 
赤色点な：残量約9%し i (下 

赤色点滅、オレンジ色点滅：「バッテ U —の Q&A」 の「バッテ1」一状態表示ラン 
プ n び点滅しているとをは？」 （^46 ページ）をご覧ください。 


CD / DVD ドライブ 
状態表示ランプ 
( CF - W 9 シ U - ズの 
み搭載されていまず） 


獲 


-消な：内蔵 CD/DVD ドライブの電源びオフまたはディスクカバーび開いている状態 
• 点な：内蔵ドライブの電源びオンで、アクセスしていない状態 
• 点滅：内蔵ドライブの電源びオンで、アクセスしている状態またはディスクカ 
バーび開<準備中 

ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、な『操作マニュアル』「を) （CD/ 
DVD ドライブ）」の「ドライブの電源をオン/オフする」をご覧ください。 


SD メモリーカード 
状態表示ランプ 


函 


SD メモ U- 力ードまたは SDHC メモ U- 力ードへのアクセス時に点なします。 


Caps Lock ランプ 
(キャップス□ック） 


国 


胃を押しなびら匹亟なを回を押すと点なまたは消なし、入力でをるアルフアベツ 
卜の種類を表します。 

• 点な：大文字 
• 消な：小文字 


NumLock ランプ 
(ナム□ツク/ 
テンキーモード） 


胃を押すと点灯し、下図のよラにキーボードの一部びテンキーとして機能しま 
す。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号び入力で 
をます。 

解除するには、も5—度胃を押します（ランプ消な）。 

テンキーモード 


圧) 


HEP 



區豆)の機能は、アプ U ケーシヨンソフトにより異なります。 


ScrLk ランプ 
(スク□—ル□ツク） 


面 


m を巧しなびら画画 I (ScrLk) を押すと点灯または消灯します。使用するアプ 
U ケーシヨンソフトによって機能び異なります。 


ー ドディスク状態 
表示ランプ 


昌 


八ードデイスクへのアクセス時に点なします。 
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電源を入れる/切る 


電源を入れる I 

巧めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 
準備と設定ガイド』をご覧ください。 

n 電源スイッチむを約1抄間スライド 
ずる。 

• 電源状態表示ランプむび点灯したら手 
を離します。 

♦電源スイッチを4秒じ(上スライドさせ 
た0、連続してスライドさせた0しな 
いで < ださい。 



参起動中（ポインターび砂時計！から通常 
のをのみに戻り、八ードディスク状態表 
おランプ昌び消えるまで）は、次のこ 
とをしないでください。 

• AC アダプターを 抜さ挿しずる。 

• 電源スイッチを操作ずる。 
•キーボード、ホイールパッド（外部マ 

ウス）に触れる。 

• ディスプレイを閉じる。 

• CF - W 日シ U - ズをお使いの場合は、 
ドライブ電源/オープンスイッチを操 
作する。 

白 Windows に□グオンする。 

複数のユーヴーアカウントを作成してい 
る場合は、 八ードディスク状態表示ラン 
プ昌び消えてから、ユーヴーアカウント 
のアイコンをク U ックしまず。 



ユーヴー 
アカウント 
のアイコン 


参パスワードを設定している場合は、パ 
スワー ドを入力して图をク1」ックして 
<ださい。正しいパスワードを入力ず 
るまで操作でさません。 


文字入力の設定びキヤツプス □ ツクやナ 
ム□ツク（吟23ページ）になっていない 
ことを確認してください。 


電源を入れたを、すぐに下の画面び 
表巧された6… 



本機のセキュリティのため、スーパーバイザー 
パスワードまたはユーザーパスワードび設定さ 
れていまず。パスワードを入力し M を押して 
ください。正しく入力ずると起動しまず。 

3回間違えるかパスワードを入力せずに約]分 
経過ずると、電源び切れまず。 


画面の表示び消えた6… 


お買い上げ時は省電力設定びされているため、 
操作やデバイス への アクセスびない状態び一定 
時間続くと、省電力機能び働き画面の表示び消 
文まず。 

ホイールパッド、キーボードを操作ずると元の 
状態に戻りまず。 

動作に影響のないキー ( m や画など)を 
巧して < ださい。 

また、本機を操作しないと、スタンバイ状態に 
入0まず。電源スイッチをスライドずると元の 
状態に戻りまず。 
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電源を切る 


ホイールパツドをほつて電源を切る 


n 必要なデータを保巧して、各種ア 
プリケーションソフトを終了する。 

@ [スタート]-[終了オプション]をク 
リックずる。 

@ [電源を切る]をクリックずる。 

電源び切れまず。 



起動し直したい場合（再起動）は[再起動] 
をク U ツクしまず。 


Q ディスプレイを閉じる。 


キーボードをほって電源を切る 


n 必要なデータを保巧して、各種ア 
プリケーシヨンソフトを終了ずる。 

g 國、画の順に押し、圆圆画画で[電 
源を切る]を選ぶ。 

回 |^园を巧す。 

Q ディスプレイを閉じる。 


[ ク ^ W 


参電源が切れるまでは、次のことをしないでく 
ださい。 

• AC アダプターを抜さ挿しずる。 

• 電源スイッチを操作する。 

•キーボード、ホイールパッド（外部マウ 
ス）に触れる。 

• ディスプレイを閉じる。 

• CF - W 日シ U - ズをお使いの場合は、ドラ 
イブ電源/オープンスイッチを操作ずる。 

参電源を切った後、再び電源を入れるまで10 
秒む上あけてください。 

参長時間ご使用にな5ないときは 

•節電のため、パソコン本体の電源を切0、 
AC アダプターを電源コンセントから抜い 
てください（電源コンセントに接続したま 
まにしておくと、 AC アダプター単体で最 
大 0.3 W の電力を消費していまず）。 

• パソコン本体の電源び切れている状態でち 
パソコン本体は電力を消費しまず。長時間 
ご使用にならなかった場合は、次回お使い 
になる前にバッテ U —を充電ずるか 、 AC 
アダプターを接続して<ださい。 

バッテ U —残量保持期間は下記の表のとおりです。 


おをかすなど、操作を中断する 


「スタンバイ」または「休止状態」の機能を使う 
と、次回電源を入れたとき、操作していたアプ 
リケーシヨンソフトやファイルび表示され、ず 
ぐに操作を再開ずることびできまず。 

ra を巧ずと、スタンバイ状態になります。 


>圆+1 


■胃を巧ずと、休止状態になりまず。 

I 電源スイッチをスライドずると元の状態に戻 
りまず。 


I バッテリ-残量保持期間 


パッテ U - 
パックの種類 

バッテ U - パック使用時 

軽量バッテ U —パック使用時 

スタンパイ 
状態 

約3曰 

(LAN Wake Up 機能有効時：約2日） 

約1.已曰 

(LAN Wake Up 機能有効時：約]日） 

スタンノ（イ状態でバッテ U —残量びなくなると保持されていたデータは失われまず。 

イ木止状態 

約20曰 

(LAN Wake Up 機能有効時：約3日） 

約] 0曰 

(LAN Wake Up 機能有効時：約1.已日） 

電源オフ 

約20曰 

(Power On by LAN 機能有効時：約3日） 

約] 0曰 

(Power On by LAN 機能有効時:約1.已日） 


LAN Wake Up 機能有効時でも、 LAN ケーブルを接続していない場合はかし長くなりまず。 

LAN Wake Up 機能および Power On by LAN 機能については、ち)『操作マニュアル』「な（イ 
ンターネット）」の「有線 LAN で接続ずる」をご覧ください。 
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Fn キーを®う 


醒 を巧しながら、文字や記号び枠で囲 
まれているキーを押ずと、次の表のよう 
な機能が働きまず。 

♦を機能の詳細： 

吟嘻『操作マニュアル 』 「'W (キー 
ボード）」の 「 Fn キーを使う」 

♦ ^と^(左側）の機能を入れ換えてお使いの場合（今3已ページ） 
^の代ゎ〇に^(左側）を巧してください。 



F1 

F2 

F3 

F4 


[け:'I 

I' 公 '‘I 

I 口/ ◎! 

I《I 

など 




I Fn I 




m を巧しなげを 
巧ずと、 ra の機首目 
植声出カオン/オスび働く 


キー 

機能 

画面表 

IlFnJI + II F1 II 

II Fn II + II F2 II 

内部 LCD の明るさを調整します。 

II Fn II+II Fl IK 卜ける J /II Fn ll+ll F2 ll( 卜げる） 

國 

(I Fn II + (! F3 fl 

外部ディスプレイを接続してキーを押すと、表示先を内部 
LCD/ 同時表示/外部ディスプレイなどに切り替えます。 
画面表示び完全に切り替わるまで、他のキーは押さないで 
<ださい。 

- 

ll Fn II + |[ F4II 

スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/ 
オフを切り替えます。 

音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。 

ォン 

國 長! 

II Fn II + n F 已 ll 

II Fn II 4- n F6 ll 

スピーカーとオーディオ出力端子か5の音量を調整します。 

II Fn ll+ll F5 IK 卜ける j /ll Fn ll+ll F6 II (上げる） 

國 

ll Fn II + ll F7 II 

現在のパソコンの状態が><モ1」一に保存されてスタンバイ 
状態に入ります。 

- 

fl Fn II + ll F 曰 ll 

バッテ U —の残量を表示します。 

バッテ U- パック装着 
1^時（％表示は一例） 

[Ml バッテ U- パック未装 

■B 着時 

バッテ1」一のエコノ 
巧 5-モード （ECO) 
itel び有効の場合は、 
「ECO」 と表示 

II Fn ll 十 II no II 

現在のノてソコンの状態を八ードディスクにな巧して休止状 
態に入0ます。 

- 

ll Fn ll + II FlI ll 

使巧するアプ U ケーシヨンソフトによって機能が異なりま 
す。 (SysRq) 

- 

ll Fn ll + I1F121I 

画面全体をク U ップボードにコピーします。 (PrtSc) 
n Fn ll+[l aM+[|F12 临巧すと、撰がされているウィンドウ 
のみコピーでをます。 

- 

II Fn ll + IlNumLkll 

II Fn ll + II Ins ll 

(I Fn II 十 II Del (I 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによって機能び異なりまず。 

II Fn ll+llNumLk(| : SnrI k ll Fn ll+ll Ins )l : PaURR 
rPn ll+ll Dell : Break 

- 

ll Fn ll + 圆 

最初のぺージに移動またはポインターを行の婚頁に移動 （ Home) 

- 

[IFnil 十圆 

最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動 （ End) 

- 

ll Fn II + 圆 

前のぺージに移動 （PgUp) 

- 

liFnII 十画 

なのページに移動 （PgDn) 

- 
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ディスクにアクセスずるアプリ 
ケーションソフトを起動した後 
は、そのアプリケーションソフ 
卜を終了ずるまでディスクカ 
バーを開けないでください。 

ディスクカバーを強く押さない 
で < ださい。 


ディスクカバーを開けたり、パ 
ソコンを持ち上げたり、持ち運 
んだ〇しないで<ださい。 

ディスクの損傷、読み出しや書き込 
みの失敗、故障の原因になります。 

) (ソコンに衝撃を与えないでく 
ださい。 

データの読み出しや書さ込みに 
失敗することびありまず。 


ドライブ電源/オープンスイッ 
チを操作しないでください。 


次のよラな場合、 CD / DVD ドライブからモー 
夕一音かしまず。 

• CD / DVD ドライブの電源を入れた直後（ジー 
やキューンといラ音） 

•セットアップユーティ U ティで[光学ドライブ 
電源]を[オン]に設定している状態で、本体の 
電源を入れた直後（ジーやキューンといラ音） 

• CD / DVD 再生中（一定間隔で鳴るゴ□ゴ□と 
いラルさな音） 

これらは、 CD / DVD ドライブのモーターび作 
動している音で、故障ではありません。 


ディスクカバーを開いているとを 


♦ディスプレイを閉じない。 

必ずディスクカノ（一び閉じていることを確認 
してからディスプレイを閉じて<ださい。液 
晶部分び傷つ < ことびあ0まず。 

• ドライブのずさ間部分にク U ップなどの異物 
を入れない。故障の原因にな0まず。 
♦ディスクカバーを無理に開けない（己ぴ〜 
70°に開きまず）。 

手などび触れてそれ LU 上 
開いてしまった場合は、 
ストッパーび元に戻るま 
で、ゆっくりと手前に戻 
して < ださい。 


♦ディスクカバーを開けたままで放置したり、レ 
ンズなど光ピツクアツプ部に触れたりしない。 
ゴ S やほこりび付着し、データを読み取れなく 
なる場合びあります。 



油煙やたばこの煙のをいところでは使用しない 
で < ださい。 

レンズの寿命び短 < なることびあ0まず。 

ドライブアクセス中の操作について 


書き込みや書き換え作業び長時間に及ぶ場合は 、 AC 
アダプターを接続しておいてください。作業中に 
バッテ U —切れび起こると書を込みに失敗する場合 
びあります。 

(ディスク （ CD や DVD など）への書を込みは、 
スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ巧能です） 


ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライド 
して CD / DVD ドライブの電源をオフにしたとき、 
「‘標準デュアルチャネル PCIIDE コント□ー ラ’ 
はま全に取り外すことびできます」というメッセー 
ジび表おされることびありますび、 CD / DVD ド 
ライブは内蔵のため取り外すことはできません。 


CD / DVD ドライブの US をすフにしたとき 

V イ 







I 内蔵 CD/DVD ドライブ 

♦ CF - W 9 シリーズには、 CD / DVD ドライブび搭載されていまず。下記の説明をお読みください。 
また' CD / DVD ドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、 DVD を見る方まなどにつ 
いては、を『操作マニュアル』「を) （ CD / DVD ドライブ）」をご覧ください。 

参 CF - T 9 シリーズには、 CD / DVD ドライブが搭載されていません。写真や文書ファイルを CD な 
どに保存したり、 DVD - Video を再生したりずる場合は、外付けの CD / DVD ドライブ（別売り） 
が必要でず。が付けの CD / DVD ドライブ（別売り）に付属の説明書をご覧ください。 

ドライブをお使いになる場所 I 


しドラべの作動音 


串 こ 
お别 
巧 込〇 
をを ず 
ど。 書ま 
ないやり 
ドさし あ 
-だ 出び 
力く みと 
やで 読こ 
ルいげる 
ブな夕 
-し-敗 
ケしデ 失 
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内蔵 CD / DVD ドライブ 


ディスクのセット/取り出し I 

参ディスクは確実にセットしてください。 
確実にセットしないでディスクカバーを閉じ 
ると、ディスクび傷つくことびありまず。 

♦ Windows び起動している場合は、本体前面 
ち側のドライブ電源/オープンスイッチを 
使ってディスクカバーを開けてください。 

• ドライブ電源/オープンスイッチやアプ U 
ケーシヨンソフトの操作を行ってをディスク 
カバーび開かないとさや、パソコンの電源を 
入れないでディスクを取0出したいとさは、 

ク U ップを引き伸ばしたをのやボールペンの 
先などを底面のエマージェンシーホールに挿 
し込み、矢印の方向に動かして<ださい。 



エマージェン シー 
ホール 


にク^ - 

♦ディスクをセットした後、メディアび認識さ 
れるまでは、エクスプ□ーラーなどで CD/ 
DVD ドライブのアイコンをクリックしない 
で < ださい。 

♦セットしたディスクによつては、ファイルへ 
のアクセス中に自動実行び開始されることび 
ありまず。 

また、ディスクから動画を再生したとさ、滑 
らかに再生でさないことびありまず。あらか 
じめご了を < ださい。 

♦お買い上げ後および OS をインスIルし直 
した後に初めて CD/DVD ドライブの電源を 
入れると、 CD/DVD ドライブを新しいデバ 
イスとして認識しまず。認識の処理が完了ず 
るまでの間（約30秒）は、ドライブ電源/ 
オープンスイッチでドライブの電源をオフに 
しないで < ださい。 


ディスクカバーを閉じるとを 



ディスクカバーの中央付近(矢印の 


位置）を巧して□ックされたことを 
確認してください。 

力/ (一の端を巧してち□ックされま 
せん。必、ずカバーの中央（矢印の位 
置）を巧して<ださい。 

ディスクカ J (一を閉じた後、メディアび認識されるまで 
は、ドライブにアクセスしないで<ださい。 


DVD の再生にごいて_ 

DV □を再生ずる場合 
は、 WinDVD をお使い 
ください。 CD / DVD ド 
ライブにディスクをセッ 
卜して自動再生の画面び 
表おされた場合は、 [• 
DVD ムービーの 再生 
InterVideo WinDVD 使 
用]を選択してください。 

に/^^ - 

自動再生の画面で[@ DVD ビデオを再生します 
Windows Media Player 使用]をク U ックする 
と 、 Windows Media Player で再生び始まりま 
すび 、 Windows XP に搭載の Windows Media 
Player では一部の音声〕ーデックび利用できな 
いため、映像は再生されてち、音声びまったく出 
なかったり、正しい音声び出なかったりします。 



Windows Media Player で再を 
してしまつた場合_ 

Windows Media Player を終了し、デスクトツ 

プのが （InterVideo WinDVD ) をダブルク 

1」ックして再生してください。また、次回ディ 

スクをセットしたと去に WinDVD で自動再生さ 

れる設定になの手順で変更して<ださい。 

の[スタート]-[マイコンピュータ]をク U ックする。 

③ [ I 」ムーノ(ブル記憶域びあるデノ(イス]に表示されて 
いる CD / DVD ドライブのアイコン这をちクリック 
し、[プ□パティ]をク U ックする。 CD / 日 VD ドラ 
イブのアイコン&び表示されていない場合は、ド 
ライブ電源/オープンスイッチを左にスライドして 
CD / DVD ドライブの電源をオンにしてください。 

③ プ□パティの画面で[自動再生]をク U ックする。 

④ 内容の種類を選おする項目で 「 DVD ムービー」をク 
1」ックする。 

⑤ 「動作」の項目で「実行する動作を還お」をクリック 
し、 「 DVD ムービーの再生 InterVideo WinDV 日使 
用」をク U ックしての K ] をク U ックする。 






































I メモリー容量を増やす 

本機には}広張メモリース□ットび1つ用意されていまず。別売りの RAM モジュールを増設して、搭 
載されているメモリー容量を増やずことにより、 Windows やアプリケーシヨンソフトの処理速度を 
上げることびできまず （ お使いの使用条件により効果は異なりまず）。 


にク^ W 1 - 

:欠のことにごま意ください。 

♦ RAM モジュールは CF - BAB 2048 U などの 
推奨品をお使い < ださい。 

推奨品については、弊社の最新のカタ□グや 
Web ページでご確認いただけまず。推奨 LU 
外の RAM モジュールを取り付けると、正常 
に動作しなかった0、故障の原因になった0 
する場合びありまず。 

また、場合によっては発熱によりカバーび変 
形ずる場合びありまず。 

♦使用可能な RAM モジュールの仕様について 
は、「仕様」（吟已8ぺージ）をご覧ください。 
♦推奨 L ソ外の RAM モジュールを使用した場合 
や誤った方法で取り付けまたは取り外した場 
合の故障や損害について、弊社では責任を負 
ラことはで舌ません。 

RAM モジュ ー j レの種類や取り付け方法をご 
確認のラえ、正しい方法で装着して<ださい。 

♦ RAM モジュールは、静電気に対して非常に 
弱い部品で、人間の体内にたまった静電気に 
より破壊される場合びありまず。 
取り付け/取り外しのとさは、本体内部の部 
品や端モなどに触れないでください。 

♦ RAM モジュールの取り付け/取り外しは、本 
体の電源を切り、 A 巳アダプターやバッテ 

U —パックを取り外してから行ってください。 
• ネジの溝をつぶさないよラ、ネジの大ささに 
合ったドライバーをお使いください。 


(^ RAM モジュールの取り付け ) 

P RAM モジュール（別売り）を用意 
ずる。 

g パソコンの電源を切り、 AC アダプ 
ターを取りがす。 

スタンバイ/休止状態のとさに、取り付 
け/取り外しを行わないでください。 

回 本体を裏返す。 

Q 左ちのラッチを□ック解除,の方 
向にスライドした状態で、本体と平 
行にバッテリーノ 0ックを巧し出す。 

ラッチび □ ックされた状態で、無理に 
バッテ U —パックを取り外さないでくだ 
さい。バッテ U —パックび破損ずるおそ 
れびありまず。 



使ってみる 


29 
























メモリー容量を増やず 


m ネジを取りがし、カバーをがず。 

掘;張メモ U —ス□ットのカバーの位置は、 
手順4をご覧 < ださい。 

较 -ネジ 



0ス□ットの凸部と RAM モジュー 
ルの切り 欠を部の向きを合わせて 
持ち、ス□ットと平行に RAM モ 
ジュールを軽く合わせる。 

己部の位置は機種によって異なりまず。 

ス□ットの凸部の位置を確かめ、己部と 
RAM モジュールの切り欠さ部を合わせて 
<ださい。 



ス □ ット（横か S 見たイメージ図） 


P 金属の端子が見えなくなるまで、 
ス□ットと平行にしっかりと挿し 
込む。 




♦挿し込みにくい場合は、無理に力を加 
えず、再度モジュールの向さを確認し 
て < ださい。 

• しっかりと挿し込まずに次の手順を行 
ラと、ス□ットび破損ずる場合びあり 
ふ 〇 

0左ちのフックで□ックされるまで 
倒す。 



倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 
再度モジュールの向さや挿し込み具合を 
確認してください。 

0カバーを取り付け、ネジで固定ずる< 

径—ネジ 
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m バッテリーパックの左ちにある突 
起とパソコン本体のくぼみが合う 
ように、矢 EP の方向に平巧にスラ 
イドして取り付ける。 


バッテ U —パックの向さにを意して < だ 
さい。 



突起とくぼみび合わない場合は、いった 
ん取り外し、バッテ U —パックび浮かな 
いよラに上から軽く巧しなびらスライド 
して < ださい。 

m バッテリーパックがしっかりと固 
定されていることを確認する。 

左ちのラッチは、バッテ U - パックび正し 
く取り付けられると自動的に□ックされま 
す。左ちのラッチび正しく□ックされてい 
ることを確認してください。□ックされて 
し、ない状態で本機を持ち運ぶと、バッテ 
U —パックび外れることびありまず。 

の AC アダプターを取り付ける。 

喊- 

♦ RAM モジュールの挿し方を間違えたり、推 
奨 LU 外の RAM モジュー j レを取り付けたりず 
ると、パソコンの電源を入れたとさに「増設 
RAM モジュールエラーでず」といラエラー 
メ ッセージび表おされる場合びありまず。そ 
の場合は、パソコンの電源を切り、 RAM モ 
ジュールび推奨品であることを確認して、正 
し < 取0付け直して< ださい。 

• 増設した後の使用可能メモ U —のサイズは、 
セットアップユーティ U ティの「情報」メ 
ニュー（吟3已ページ）で確認でさまず。[使 
用可能メモ U - (32 bitOS )] および[使巧 
可能メモ U —（日 4 bitOS )] に表示されま 
すので、インストールされている 0 S の項目 
の値を確認してください。 


RAM モジュールの取りかし ) 

「 RAM モジュールの取り付け」の手順吕〜已 
の後、次の手順で取り外してください。 

|1 左ちのフックをか側にゆっくりと 
広げる。 

RAM モジュールび斜めに持ち上びります。 


フック 



白ゆっくりとス□ットか5取りがず。 



回カバ-とバッテリ-パック、 AC 
アダプターを取り付ける。（今30 
ページ r RAM モジュールの取り付 
け」の手順9〜 12) 
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セットアップユーテイ IJ テイ 


セットアップユーティリティは、本機の動作環境（パスワードや起動ドライブなど）を設定ずるた 
め①ユーティリティでず。む下の巨メニューがありまず。 
r 情報 J、 「メイン」、「詳細 J、 「起動」、「セキュリティ J、 「終了」 

モデルによって、表示される項目び異なりまず。例えば、 （CF-W9 シリーズ①み）と記載されてし、 
る項目は、 CF-W9 シリーズの場合のみ表示されまず。 CF-T9 シリーズの場合は表示されません。 


□ 本機の電源を入れる。または、 
Windows を終了して再起動する。 

回本機の起動後すぐ 、 rPanasonic J 
起動画面び表示されている間に m 
または m を巧す。 



Q パ スワードを設定している場合は、 
下の画面が表示されるので、ユー 
ザーパ スワードまたは スーパー バ 
イザーパスワードを入力し、國を 
押す。 



メモ 


または m を巧すタイ S ングび遅いと 
セットアップユーティ U ティは起動しません, 
Windows を終了して再起動してください。 

I セットアップユーティ1」ティの 画面を内部 
LCD と外部 ディスプレイの 両方に表示ずる 
ことはでさません。 

m + m を巧して表示先を切0替えると、 
外部ディスプレイまたは内部 LCD のどちら 
かに表示されまず。 

外部ディスプレイに正しく表おでさない場€ 
は、内部 LCD に表示してください。 

>パスワードを設定していてち[起動時のパス 
ワード]び[無効]になっている場合、パソ〕 
ン起動時にパスワードの入力は不要でず。 
セットアップユーティ U ティを起動したとさ 
は、パスワードの入力び必要でず。 


の圆圆または国を押して、「終了」 
メニューを表示ずる。 

S [設定を保巧して再起動]または 
[設定を保巧しないで再起動]を選 

んで [[Entei ■庇 巧ず。 

[はい]を選んで^画を巧す。 


起動する 


終了する 



セットアップユーテイ U テイを 
起動する/終了する 


Panasonic 


〇 


/ I—T 
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(^ユーザーパスワードで制おをれる頂目 

r 起動する」（吟 32 ページ）の手順 3 で入力したパスワードの種類によって、表お/設定でさる項目 
び異な0まず。 

本機を複数の人で使ラ場合は、スーパーパ'イヴーパスワードとユーヴーパスワードの両方を設定し 
まず。パソコンに詳しくない人などには、ユーヴーパスワードだけを教えておさまず。これにより、 
設定を変更されるのを防ぐことびでさまず。 

♦ ス ー1 K-J (イザー/ (スワードを入力した場合 

セットアップユーティ U ティのずべての項目び設定でさまず。 

♦ ユーザーパスワードを入力した場合 

次のよラな制限びありまず（巧能：〇、不可能： X )。また、各項目の設定値を工場出荷時の値（パ 
スワード、システム時間、システム日付を除く）に戻ず m は使えません。 


メニュー 

参照 

変更 

「詳細」メニュー 

〇 

X 

「起動」メニュー 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュ ー : [Setup Utility 表示] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュ ー :[起動時のパスワード] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュ ー :[スーパーバイザーパスワード設定] 

X 

X 

「セキュリティ」メニュ ー :[八ードディスク 保護] 

X 

X 

「セキュリティ」メニュ ー : [ユー ザーパスワード 保護] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュ ー : [ユー ザーパスワード設定] 

〇 

ぴ1 

「セキュ U ティ」メニュ ー :[内蔵セキュリティ （TPM)] 

X ※己 

X ※己 

「セキュリティ」メニュ ー ; [AMT 設定] 

X の 

X ※己 

「終了」メニュー：[デフォルト設定] 

X 

X 

「終了」メニュ ー :[デバイスを指定して起動] 

X 

X 


《 ] [ユーヴーノ（スワード保護]び[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーヴーノ（スワードの 
変更び可能。ただし、ユーヴーパスワードを削除ずることはでさません。 

《2サブメニューの [ 設定サブメニュー保護]び [ 保護しない]に設定されている場合は、参照/変更 
び可能（[設定サブメニュー保護]を除く）。 
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使 

ご 

て 

み 
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I セットアップ ユー テイ U テイ 


セットアップユーテイ U テイを 
操作する 


A — I ■情巧 



B 

C 


D 


A . 圆圆を押してカーソルを移動させ、メ 
ニューを選ぶことびでさまず。 

B . 選択でさる項目び複数ある場合は画画を巧 
して項目を選ぶことびでさまず。選択され 
た項目は色び変わ0まず。 

C . 反転表おされている項目は^国を巧してサ 
ブメニューを表おさせることびでさまず。 

D . サブメニューび表示されているとさは画画 
を巧して項目を選ぶことびでさまず。 


設定にほラキー 

圆圆 

:「情報」 r メイン」 r 詳細」 r 起動」「セ 
キュリテイ」「終了」の各メニューを 
還択。 

画画 

:カーソルを上下に移動（項目を選ぶ 
とさに使用）。 

IIEnterll 

:画画で項目を選んだ後に設定でをる 
を項目のサブメニューを表示。 

II F5 11 

:各項目の前候補を選択 （ 設定値の変 
更時に使用）。 

II F 己 " 

:を項目の次候補を選択 （ 設定値の変 
更時に使用）。 

II F1 11 

:-般のヘルプを表示 （[OK] を選ぶと 
ヘルプの画面を閉じる）。 

II F9 11 

:各項目の設定値を工場出荷時の値 
(パスワード、システム時間、システ 
ム日付を除く）に戻す。 

IlFlOll 

:設定を保存して再起動。 

HEscII 

:サブメニューの終了、または「終了」 
メニューを表示。 


34 




































































瞬民 J メニユ- _ 


(アンダーラインは工場出荷時の設定） 


メ ニユー 

働さ 

還択項目 

Bfp ( Language ) 

セットアップユーテイ U テイの言語を選択します。 

English 

Japanese 

製品情報 
機種品ま 
製造番号 
システム情報 
プ□セツヴータイプ 
プ□セツヴースピード 
メモ U —サイズ 
使用可能メモ1」一 
(32 bit OS ) 

使用可能メモ U — 

(己 4 bit OS ) 

八ードディスク 

BIOS 情報 

BIOS 

電源コント □ —フー 
累積使用時間 
アクセスレベル 

情報の表示-確認用です。項目を選択したり変更した D することはでさません。 


[メイン J メニユ ー 

(アンダーラインは工場出荷時の設定） 


メ ニュー 

働さ 

選択項目 

システム曰付 

11 Tab 1にカーソルを年、月、曰 L 移動できます。キーボードから直接入力す 
るか、 rrairrei で数値の修正びでをます。 

[ xxxx / xx / xx ( x )] 

システム時間 

24時間制です n II Tab 11 でカーソルを時、分、砂|し移動でをます。キーボー 
ドから直接入力するか、1厅511厅^で数値の修正びでをます。 

[ xx : xx : xx ] 


メイン設定 


メ ニユー 

働さ 

選択項目 

フラツトパツド 

ホイールパッドを使ラ（有効）/使わない（無効）を設定します。 

無効 

有効 

Fn / 左 Ctrl キー 

内部キーボードの 11 Fn II と II Ctrl II ( 左側）の機能を入れおえず工場出荷時の 
まま使ラ（標準）/入れ換えて使 5 (入れ換え）を設定します。 

Fn Ctrl 機能入れ換えユーテイ U テイでも設定することびできます。 

入れ巧3た-場台、 11 Fn ||( 1 じ tri 1户出耐がれてい々ホ彻1のキ ー )cHictrill 
(ち側）のキーを押しなびらちラ 1 つのキーを押す操作はでをません。 

キー表面の印刷やキーそのちのを入れ換えることはでをません。 

標準 

入れ換え 


メ ニュー 

働き 

選択項目 

ディスプレイ 

Windows び起動ずるまでの表示先を設定しまず。外部ディスプレイを接続し 
ていないとをは、[外部ディスプレイ]を逞んでいてち、すべての情報び内部 
LCD に表示されまず。 Windows 起動後は、デスクトップの何もないところを 
ちク U ックして[グラフィックプ□パティ]で設定した内容び有効になりまず。 

外部デイス 

プレイ 
内部 LCD 


使ってみる 


35 




























































I セットアップ ユー テイ u テイ 


使 

ご 

て 

み 

る 


メ ニュー 

働さ 

選択項目 

光学ドライブ 
電源 

に戶师9シ11-ズ 

のみ） 

起動時に、内蔵 CD / DVD ドライブの電源を入れる（オン）/入れない（オフ） 
を設定します。 

♦[オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵 CD / DVD ドライブから起 
動（フート）でをるよラになります。 

内蔵 CD / DVD ドライブから起動するとをは、[オン]に設定してくださ 
し、。ただし、「詳細」メニューの[光学ドライブ]び[無効]に設定されて 
いるとをは、この項目は設定でをません。 

♦[オフ]の場合、 Windows び起動するまでディスクカバーを開くことび 
でをません。 

参オン/オフに関係なく、 Windows び起動するまでは、ドライブ電源/オー 
プンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはでさません。 

オフ 

オン 

充電中バッテ 

U —状態表示 

バッテ U -パックの充電中にバッテ U —状態表示ランプを点なする/明滅する 
を設定します。 

点な 

明滅 

LED 輝度 

電源が態表示ランプの明るさを設定しまず。[連動]では、内部 LCD の明るさ 
に合わせてランプの明るさび変わります。[減光]では常に暗くなりまず。 

連動 

減光 


r 詳細 J メニユー ] 

(アンダーラインは工場出荷時の設定） 

CPU 設定 

メ ニュー 

働さ 

選択項目 

データ実行防 
止機能 

データ実行防止機能（プ□グラムのメモリー（バッファー）を悪用した不正プロ 
グラムの実行を阻止する機能）を使ラ（有効）/使わない（無効）を設定しまず。 
通常は[有効]に設定しておいてください。 

無効 

有効 

Core Multi - 
Processin 呂 

Core Multi - Processing (複数のプロセッサーコアによる処理の分散）を使用 
する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

工場出荷時の Windows XP 使用時は[有効]のままお使いください。[無効]に 
設定した場合の動作はサポートしていません。 

無効 

有効 

Intel ( R ) 

Virtualization 

Technology 

Intel ( R ) Virtualization Technolo 邑 y の[有効]/[無効]を設定します。[有効] 
に設定すると、 Intel ( R ) Virtualization Technolo 邑 y に対応した仮想化ソフト 
ウェアを使田する場含に、 CPU の負荷を輕減することがでをます。通常は[無 
効]のままお使いください。 

無効 

有効 

Intel ( R ) Trusted 
Execution 
Technol □旨 y 

Intel ( R ) Trusted Execution Technolo 邑 y を使用する（有効）/使用しない 
(無効）を設定します。 

(インテル®アクティフ'マネジメント.テクノロジーび使用でをるモデルの 
み表示されます） 

無効 

有効 

周迅機器設定 

メ ニユー 

働を 

選択項目 

光学ドライブ 
( CF - W 吕シリーズ 
のみ） 

内蔵 CD / DVD ドライブを使用ずる（有効）/使用しない（無効）を設定しまず。 

無効 

有効 

LAN 

内蔵 LAN の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

無効 

有効 

Power On by 
LAN 機能 

LAN 経由で本機の電源を入れる Power On by LAN 機能を使用しない（禁止）/ 
使用する（許巧）を設定しまず。 

LAN 経由で電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されなくな 
りまず。 

禁止 

許可 

無線 LAN 
(無線 LAN 搭載 
モデルのみ） 

内蔵無線 LAN の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

無効 

有効 


3已 



































メニュー 

働さ 

選択項目 

モデム 

(モデム搭載モ 
デルのみ） 

内蔵モデムの機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

無効 

有効 


メニユー 

働を 

還択項目 

PC 力ード 

PC カードス□ットを使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

無効 

ス□ット 


有効 

SD ス□ット 

SD メモ U —力ードス□ットを使用する（有効）/使用しない（無効）を設 

無効 


定します。 

有効 


メニュー 

働さ 

還択項目 

US 巨ポート 

本機および5ニポート U プ U ケーター（別売り）の USB ポートを使用す 

無効 


る（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

有効 

レガシー USB 

Windows が起動する前に、 US 目キーボードおよび US 目フ□ッピーデイ 

無効 


スクドライブを本機に認識させる機能を使用する（有効）/使用しない（無 
効）を設定します。 CF - T 9 シ U - ズをお使いの場合、[有効]に設定すると 
USB CD / DVD ドライブも認識されるようになります。 [ USB ポート]び 
[有効]に設定されている場合のみ、効果びあります。 

[無効]に設定した場合でち、 USB キーボードを使ってセットアップユー 
テイ U テイを操作することびでをます。 

有効 

/ 


\ 


し r 起動 j メ ニユー _ ♦ 


オペレーテイングシステムを起動ずるデバイスの優先順位を設定しまず。 

優先順位を変更ずる場合、まず設定したい優先順位を選択し、次に対象のデバイスを選択しまず。 
例： /V- ドディスクか5起動ずる場合 

①画画で[起動オプション# 1] を選択し、 m を巧ず。 

③画画で[八ードディスク]を還おし、國を巧ず。 

同じ操作で他の起動オプションにをデノ（イスを設定ずることびできまず。[起動オプション#]]に 
設定されているデバイスび認識でさない場合は、[起動オプション# 2] に設定されているデバイス 
から起動しまず。 

喊- 

参 USB フ□ッピーディスクドライブか5起動ずる場合は、当社製外部 FDD (品き： CF - VFDU 03 U ) 
のご使用をお勧めします。 

♦ CD / DVD ドライブから起動するとさなど、一度だけ通苗と異なる優先順位で起動する場合は、「終了」 
メニューの「デパイスをキ旨定して杞動1の下に表示されているデパイスを撰んで m を巧してください。 

♦ USB ポートに接続している機器から起動するとさは、次の設定になっていることを確認してください。 

. 「詳細」メニューの [ USB ポート]び[有効] 

. 「詳細」メニューの[レガシ ー USB ] び[有効] 

♦ CF - W 日シ U —ズをお使いの場合、内蔵 CD / DVD ドライブから起動ずるときは、次の設定になっ 
ていることを確認してください。 

. 「詳細」メニューの[光学ドライブ]び[有効] 

• 「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]び[オン] 

• 「起動」メニューの[起動オプション# 1] びに D / DVD ドライブ] 

♦ CF - W 日シ U - ズでは、内蔵じ(外の CD / DVD ドライブからの起動はサポートしていません。 
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I セットアップ ユー テイ IJ テイ 
■七キュ U テイ J メニュ ー 

(アンダーラインは工場出荷時の設定） 


起動時の表お設定 


メニユー 

働さ 

選択項目 

Setup Utility 

起動後すぐに表示される 「 Panasonic 」 起動画面の下に [Press F 2 for 

無効 

表示 

Setu |3/ F 12 forLAN ] というメッセージを表示させる（有効）/表示させ 
ない（無効）を設定します。 

有効 

起動時のパス 

パソコンの起動時にスーパーバイヴーパスワードまたはユーヴーパスワー 

無効 

ワード 

ドの入力を必要とする（有効）/必要としない（無効）を設定します。 

有効 


メニュー 

働き 

選択項目 

スーパーバイ 
ヴーパスワー 
ド設定 

セットアップユーティ1」ティの設定を化の人に変更されたくないとき設定し 
まず。また、本機を起動されたくない場合は、スーバーバイヴーバスワード 
を設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。 

ヴブメこユー 
表示 

八ードディスク 
保護 

八ードディスクを別のノ f ソコンに取り付けた際に、八ードディスクのデー 
夕び読み書さでをないよラにイ呆護する（有効）/イ呆護しない（無効）を設定 
します。スーパーバイヴーパスワードび設定されているとをのみ設定でを 
ます。 

無効 

有効 

ユーヴーパス 
ワード保護 

ユーヴーパスワードでセットアップユーティ U ティを起動したとさに、 

ユーヴーバスワードの変更を許可する（保護しない）/許可しない（な護す 
る）を設定します。 

保護しない 

な護する 

ユーヴーパス 
ワード設定 

本機を複数の人でお使いになるとをなどに設定します。 

スーパーバイヴーパスワードび設定されているとをのみ設定でをます。ま 
た、セットアップユーティ1」ティの起動時に、スーパーパ'イヴーパスワー 
ドでなくユーヴーバスワードを入力すると、一部の設定は変更でをません。 

ヴブメこユー 
表示 


メニユー 

働き 

選択項目 

内蔵セキユ U 
ティ ( TPM ) 

内蔵セキュ U ティチップ （ TPM ) の設定に関するサブメニューを表示します。 
スーパーバイヴーパスワードび設定されているとをのみ設定でをます。 

• 設定サブメニュー保護 

ユーヴーノ（スワードでセットアップユーティ U ティを起動した 
ときに、[内蔵セキュ U ティ （ TPM )] を表示ずる（保護しない）/ 
表おしない（保護ずる）を設定しまず。 

• TPM の状態 

内蔵セキュ U ティチップ （ TPM ) を使用ずる（有効）/使用し 
ない（無効）を設定しまず。 

• 待機中の TPM 操作 

[所有者情報の初期化]を選択ずると、内蔵セキュ U ティチップ 
( TPM ) 内に保持された所有ち情報を初期化し、内蔵セキュ U 
ティチップ ( TPM ) により保護されたデータを復元または利用 
できないようにしまず。本機を廃棄-譲;度ずる際に使用してく 
ださい。 

• 現在の TPM の状態 

現在の TPM の設定び表示されまず。項目を選択したり変更し 
たりずることはでさません。 

1 尼 sell を巧すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。 

ヴブメこユー 
表示 
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メニュー 

働さ 

選択項目 

AMT 設定 

インテル®アクティブ.マネジメント.テクノロジーに関するヴブメニュー 
を表示します（インテル®アクティブ-マネジメント.テクノロジーび使 
用でをるモデルのみ表示されます）。インテル®アクティブ-マネジメン 
卜.テクノロジーは、インテル®アクティフ.マネジメント.テクノロジー 
対応の市販のアプ U ケーシヨンソフトと組み合わせて使ラことで、ネット 
ワーク上のパソコンの電源びオフの状態でち、ネットワーク管理者やシス 
テム管理をび1」モートでそのノ f ソコンの情報を統合的に管理することびで 
キる機旨目で寸 

インテル®アクティブ.マネジメント.テクノロジーを使用するには、設 
定び必要です。設定の際は、ネットワーク管理者またはシステム管理者に 
必ず確認してください。また、別途インテル®アクティブ-マネジメント- 
テクノロジー対応の巿販のアプ1」ケーシヨンソフトち必要になります。 

ネットワーク管理者およびシステム管理者びいない場合は、インテル®ア 
クティブ-マネジメント-テクノロジーを使用しないことをお勧めします。 
詳しくは、 を 『操作マニュアル』(レッツノート活用）」の「セット 
アップユーティ1」ティ」をご覧ください。 

スーパーバイヴーパスワードび設定されているとをのみ設定でをます。 

• 設定ヴブメニュー保護 

ユーヴーノ f スワードでセットアップユーティ1」ティを起動したとをに、 
[ AMT 設定]を表示する（保護しない）/表示しない（保護する）を設定 
します。 

• Intel ( R ) AMT 

インテル®アクティブ.マネジメント.テクノロジーを使用する（有効）/ 
使用しない（無効）を設定します。 

インテル®アクティブ•マネジメント•テクノロジーを使用しない場合は、 
[有効]に設定しないでください。[有効]に設定すると、第=者び U モー 
卜でパソコンを検出し、データなどにアクセスする可能性びあります。 

• Intel ( R ) Anti-Theft Technology 
この項目は変更でをません。 

. Intel ( R ) ME Setup 起動 

II Ctrl 1十國を押したときに Intel ( R ) Management En 邑 ine のセットアッ 
プを起動する（有効）/起動しない（無効）を設定します。 

• ORA 要ホ起動 

クライアントから U モート管理接続を行5 ORA 機能を使用する（有 
効）/使用しない（無効）を設定します。 

• AMTC 旧 A タイムアウト 

マネジメントサーバーへの接続を確立するとをに、タイムアウトになる 
までの時間を砂単位 （1-255) で設定します。に旧 A 要ホ起動]び[有 
効]の場合のみ設定でをます。 

• AMT 設定のリセット 

Intel ( R ) ME Setup により設定された各項目を工場出荷時の状態に戻します。 
llEscll を巧すと、設定した内容を適用してヴブメニューを閉じます。 

サブ こユー 
表示 


セツトアップユーテイリテイでパスワードを設定する 


セットアップユーティリティでパスワードを設定ずると、セットアップユーティリティ起動時にパ 
スワードの入力が必要になりまず。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源 
を入れた直後にパスワード入力び必要になるため、第兰ちの不正な利用を防ぐことができまず。 
設定ずる前に、必ずを『操作マニュアル』「が(セキュリティ） J の「パソコン起動時のパスワード 
を設定ずる」をご覧ください。 

か パソコンの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

ロ パソコンの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間にま 
たは^を押してセットアップユーティリティを起動する。 
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I セットアップ ユー ティ u ティ 

0圆圆で[セキュリティ]を選ぶ。 

スーノ（ーノ（イヴーノ（スワードを設定ずる場合： 

画國で[スーパーノ（イヴーノ（スワード設定]を選び、 m を巧ず。 

ューヴーパスワート'を防!疋!ぅる場ら： 

画画で[ユーヴーノ（スワード設定]を還び、 m を巧ず。 

♦ユーヴーパスワードを設定ずるには、まずスーパーバイヴーパスワードを設定ずる必要びあ 
りまず。 

□ [新しいパスワードを入力してくださしりの [ ] の中に新しいパスワード 

を入力し、 tEnter 庇 巧す。 

♦入力したパスワードは画面には表示されません。 

♦パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字でず。 

•大文字、ル文字の区別はありません。 

• 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。 

. 胃や胃などのキーと組み合わせて入力ずることはでさません。 

0 [新しいパスワードを確認してくださしりの [ ] の中に手順4で入力した 

パスワードを再度入力し、國を巧す。 

に1 Ie 叫! を巧し、[はい]を選んで ^园 を巧す。 

に/^ - 

パスワードは忘れないようにしてください。 

参お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、薛社①サービスセンター 
などで解除ずることはでさません。 

パスワードなどの設定内容は忘れないよラにしてください。 

参 ス叫 (-バイザーパスワードを忘れてしまった場合 

有償での修理び必要になりまず。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日 
間お預かりさせていただくことになりまず。セットアップユーティ U ティの設定は工場出荷時の 
状態に戻りまず。また、八ードディスク保護を有効に設定している場合、修理でち無効にできま 
せんので、パスワードは絶対に忘れないよラにごを意ください。 

参ユーザー/ (スワードを忘れてしまった場合 

セットアップユーティ U ティを起動してノ（スワード入力画面でスーパーノ（イヴーノ（スワードを入 
力ずると、ユーヴーパスワードを設定し直ずことびでさまず。 

スーパーパ'イヴーパスワードを知らない場合は、スーパーバイヴーパスワードを設定した人にご 
相談 < ださい。 

• 本機の修理を依頼される場合 

スーパーノ（イヴーノ（スワードとユーヴーノ（スワードの両方を無効にしておいてください。 


n - ドディスク保護を設定する 


セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知5ない第兰ちびパソ 
コンを使うことはできなくなりまずび、パソコンを分解し、内蔵の八ードディスクを取りがして他 
のパソコンに取り付けると、八ードディスク内に保ちされている情報が読まれてしまうおそれがあ 
りまず。 

八ードディスク保護は、データの完全な保護を保話ずるちのではありません。あらかじめご了をく 
ださい。 

P セットアップユーティリティを起動する。（今39ぺージ手順1と 2) 

パスワードの入力画面び表示されたら、スーパーパ'イヴーパスワードを入力してください。 
スーパーパ'イヴーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。 
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0 圆圆で[セキュリティ]を選ぶ。 

スーパーノ（イヴーノ（スワードを設定ずる場合： 

①画画で[スーパーバイヴーパスワード設定]を還び、 m を巧ず。 

⑨[新しいパスワードを入力してください]の [ ] の中に新しいパスワードを入力し、 

區国 を押す。 

③[新しいパスワードを確認してください]の [ ] の中に手順③で入力したパスワードを 

再度入力し、區国]を押す。 

回 圆 画で [ A - ドディスク保護]を選び、國を押す。 

Q 圆圆で[有効]を選び、國を巧す。 

@確認の画面で M を押す。 

回 ^画を押し、[はい]を選んで^國を押す。 

起動時に「バードディスク保護により、アクセスび禁止されていまず」と表示された場合は、セット 
アップユーティリティを起動し、設定内容をバードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定 
し直してください。 


抑了 J メニユ- _ ] 


メニュー 

働さ 

設定をなをして再起動 

設定内容を保存して再起動します。 

設定を保存しないで再起動 

設定内容を保存しないで再起動します。 


保をオプション 


メニュー 

働を 

設定を保存する 

設定内容を保存します。 

設定を戻す 

変更刖の旨受定 II 民します。 


メニュー 

働き 

デフォルト設定 

セットアップユーテイ1」テイを工場出荷時の設定に戻します。 


メニユー 

働を 

デバイスを指定して起動 

0 S を起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイ 
スから起動します。 

グレー表示になって選べない場合は、 ITT 厅1を押してセットアップユーティ 

1」ティを終了し、再度セットアップユーティ U ティを起動してください。 


メニュー 

働き 

診断ユーテイ U テイ 

PC - Dia 呂 nostic ユーテイ U テイを起動し、八ードウエアの診断を行いま 
す。 （今日日 ぺージ） 

グレー表示になって選べない場合は、 Irml を押してセットアップユーテイ 

1」テイを終了し、再度セットアップユーテイ U テイを起動してください。 
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つたとを 


起動/終了/スタンバイ/休止状態の QSlA 


本機が起動しない、動かないなどのトラブルび発生した場合は、42〜己巨ページで解ミ夫方法を確認 
して < ださい。 

解み方法び見当たらない場合は、 fcMkjg を*。 7^7* I をクリックしてな『困ったときの 

Q&AJ も確認してください。 



(画面は一例でず） 


(j} 困つたと6の QSA ^々1 J け/^ 

② カテゴ IJ - をクリック 

③ Q & A のタイト J レをク U ック 


④見る 


質問 

対策 

本機び起動しない/ 
パッテリー巧態表示 
ランプ 日 び点1 なしな 

L 、 とまは？ 

AC アダプターまたは十分に充電されたバッテ U —パックび正しく取り付 
けられているか確認してください。 

吟 『取扱説明書準備と設定ガイド』 

バッテ U —パックびしっかりと固定されていることを確認してください。 

RAM モジュールを増設または交換した場合は、 RAM モジュールを取り 
外して再度電源を入れてください。 RAM モジュールを外ずと電源び入る 
場合は、 RAM モジュールの問題び考えられまず。 

♦本機の電源を切り、推奨の RAM モジュールであることを確認し、正し 
<取0付け直して< ださい。 

参 RAM モジュールの仕様を確認してください。 

RAM モジュールについては、「メモ U - 容量を増やず」 （今 2日ページ） 
または「仕様」 （吟已 8ページ）をご覧ください。 

CPU の温度び上びっている可能性びありまず。 CPU の温度び上びって 
いると、 CPU の過熱を防止ずるための機能び自動的に働き、本体び起動 
しないよラになっていまず。しばらくしてから再度電源を入れてくださ 
し、それでを起動しない場合は、ご相談窓□にごホ目談ください。 

電源コードを抜さ、]分じ(上待ってから再度接続してください。 

AC アダプターとノ（ッテ U - パックを正しく接続していてもノ（ッテ U —状 
態表示ランプび点灯しないとさは、 AC アダプターの保護機能び働いてい 
る場合びありまず。電源コードを接続し直してちランプび点なしない場 
合は、ご相談窓口にご相談ください。 

Windows を起動す 
ると、チェックディ 
スク （ CHKDSK ) 

び始まるとまは？ 

SD / SDHC メモ U —力ードへの書き込み中に、力ードを取り出しません 
でしたか？チェックディスクび終了ずるまでそのままお待ちください。 
今な 『操作マニュアル』 「も （周辺機器）」の 「 SD / SDHC メモ U —力一 
ドを使ラ」 

Administrator の 
ユーザーアカウント 
でログオンしたいと 
をは？ 

「 Administrator 」 のアカウントで□グオンずるには、□グオン画面で 
|[ Ctrl ]|十 liAlt 11 十 11 Dell 杯2同キ申し、「ユーザーお11 し 「 Administr が〇「1 入力 
しまず。ノ（スワードを設定していた場合はノ（スワードを入力して [0 K ] を 
ク U ックしてください。 






































































質問 

巧策 

電源は入るび 
Windows ぴ正常に 
起動しないとをは？ 

電源状態表示ランプ&び点灯している場合は、八ードディスク状態表示 
ランプ昌び点なしていないなど、八ードディスクにアクセスしていない 
ことをご確認のラえ、電源スイッチを4秒じ(上スライドして電源を切っ 
てください。その後、再度電源を入れてください。 

セットアップユーティ U ティの設定を工場出荷時に戻してください。 

(吟34ページ） 

USB メモ U —など、周迅機器を接続している場合は、周辺機器を取り外 
して < ださい。 

周巧機器を取り外ずと起動でさた場合は、周迅機器の問題び考えられま 
ず。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 

次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 

①本機の電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面び消えたとき（スーパー 
ノ（イヴーノ（スワードまたはユーヴーノ（スワード設定時はノ（スワード 
入力後）に IT 到を巧し続ける。 

③ 「 Windows お張オプションメニュー」び表示されたらおを離ず。 

③ 圆画で[セーフモード]を遇ぶ。 

④ 1回抽|か押し、画面の指术 L 従って操作ずる。 

r Remove disks 
or other media . 
Press any key to 
restart J ろ•、•表巧さ 
れたとをは？ 

システムを起動できないフ□ッピーディスクび、フ□ッピーディスクド 
ライブにセットされていないか確認してください。セットされている場 
合は、取り出してから、何かキーを巧してください。 

USB 機器を接続している場合は、 USB 機器を取り外ずか、セットアッ 
プユーティ U ティの「詳細」メニューで[レガシー USB ] を[無効]に設定 
して < ださい。 

セットアップユーティ U ティの起動方法：吟32ページ 

設定してを同じメッセージび表おされる場合、八ードディスクに何らか 
の問題び発生していることびありまず。 

フロッピーディスク 
か 6 起動でをないと 
をは？ 

ご使用のフ□ッピーディスクドライブによっては、正萬に起動しない場合 
びあります。フ□ッピーディスクドライブからの起動は、当社製外部 FDD 
(品番：巳 F - VFDU 03 U ) で動作を確認しています。 

パソコンの電源を切り、外部 FDD を接続し直してください。 

起動用ディスクび正しくセットされているか確認してください。 

システムを起動できないフ□ッピーディスクびセットされている場合は、 
起動巧ディスクと交換し、何かキーを巧してください。 

セットアップユーティ U ティを起動し、次の設定になっていることを確 
認してください。 

. 「詳細」メニュ—の [ USB ポート]び[有効] 

. 「詳細」メニューの[レガシ ー USB ] び[有効] 

• 「起動」メニューで[起動オプション# 1] び [ USB フ□ッピ ー] 

次回起動時のみ、フ□ッピーディスクから起動ずる場合は、「終 
了」メニューで[デバイスを指定して起動]の下に表示されている 
フ□ッピーディスクドライブのデバイス名（传 IJ:[MATSHITAFDD 
XXXXX ]) を還び、を巧してください。 

ユー ザーちをを更し 
た 6 ログオンでをな 
<なつたとさは？ 

変更前のユーヴー名で□グオンしてみてください。 

ユーヴー名は「名前」と「フルネーム」といラ2種類の名前で管理されて 
いまず。 
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つたとを 


起動/終了/スタンバイ/休止が態の Q & A 


質問 

巧策 

Windows 起動時に 
音び途切れるとまは？ 

Windows の処理状況によっては、 Windows 起動時に音び途切れる場合 
びありまず。 

次の手順で起動時の音び鳴らないよラに設定ずることびでさまず。 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]-[サウンド、音声、および才一 
ディ オデノ（イス]-[ヴウンドと才ーディオデノ（イス]をク U ックし、 
[サウンド]をク U ックずる。 

③[プ□グラムイベント]の [Windows の起動]をク U ックし、[サウ 
ンド]を[(なし） ] に設定ずる。 

③ [ OK ] をク U ックずる。 


メモ U —容量を増やして<ださい。 

Windows の起動や 

お買い上げ後にインス1-ールした常駐アプ U ケーシヨンソフトびある場 
合は、そのアプ U ケーシヨンソフトの常駐を解除してください。 

動作び遅いとまは？ 

ディスクデフラグを実行してください。 


なお、動作は使用するアプ U ケーシヨンソフトに依をすることちあり、す 
ベての動作び改善されるねけではありません。あらかじめご了まください。 

再起動すると、内蔵 
CD/DVD ドライブ 
の電源びオフになる 
とさは？ 

CF-W 日シ U -ズをお使いの場合、セットアッ フユーテ ィ U ティの「メイ 
ン」メニューの[光学ドライブ電源]び[オフ]に設定されていまず。ドラ 
イブの電源を常にオンの状態で起動したい場合は、[光学ドライブ電源] 

を[オン]に変更してください。 

ただし、[オン]に設定ずると、本体の電源を入れた直後にドライブの作 
動音び鳴0まず。 


周辺機器を接続している場合は、取り外してから Windows を終了してく 
ださい。 

周迅機器を取り外ずと終了できた場合は、周迅機器のメーカーにお問い 
合わせください。 


アプ U ケーシヨンソフトをインストールした後で電源び切れなくなった場合は、 
[スタート]-[コント□ールバネル]-[プ□グラムの追加と削除]をク U ックし、ご 
購入後にインストールしたアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 

削除すると終了できた場合は、アプ U ケーシヨンソフトのメーカーにお問い合 
わはください。 

電源び切れない 
(Windows な觸了 
しない）とさは？ 

次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 

①外部ディスプレイを含むずべての周迅機器を取り外ず。 

③[スタート]-[マイコンピュータ]をク U ックし、[□一カルディスク 
(じ） ] をちク U ックして、[プ□パティ]をク U ックずる。 

③ [ツー J レ]をク U ックして、[チェックずる]をク U ックずる。 

④ [チェックディスクのオプシヨン]で [ ファイルシステムエラーを自 
動的に修復ずる]と[不良セクタをスキヤンし、回復ずる]にチェッ 
クマークを付け、[開始]をク U ックずる。 

⑥「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しま 
すか？」といラメッセージび表おされたら[はい]をク U ックずる。 

⑥ Windows を再起動ずる。 


チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、 

[チェックディスクのオプシヨン]の設定によ0異なりまず。 

スタンパイ • 化止げ 
態か百 y ジユーム（復 
帰）しないとをは？ 

次のよラな場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。 
なお、保をしていないデータは失われまず。 

• スタンバイ状態のとさ、 AC アダプターおよびバッテ U —パックを取 
り外した。 

-周迅機器の取り付け/取り外しを行った。 

• 電源スイッチを4秒じ(上スライドして強制終了した。 


バッテ U —の残量び少ない、または完全に放電している可能性びありま 
す。 AC アダプターを接続し、 U ジュームしてください。 















つたとさ 


パスワード/メッセージの Q&A 


質問 

巧策 

パスワードを入力し 
てち再度入力をホめ 
弓れるとをは？ 

面フンプび点灯している場合は、 hnlkl 化押して了ンキーモードを解除し 
てから入力して<ださい。 

のフンプび点なしている場合は、 1 固地お巧しなびら IICapsLockll を押して 
キャップス □ ックを解除してから入力してください。 

キーを巧してち义字び 
入力されないと宝は？ 

Fn キーび□ックされている場合びありまず。 liFnIj を1回巧してロックを 
解除してから入力してください。 

r パスワードを入力し 
てください J び表示 
されたとまは？ 

P=ag» 

スーパーノ（イヴーノ（スワードまたはユーヴーノ（スワードを入力してくだ 
さい。スーパーバイヴーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修 
理び必要となりまず。ご相談窓口にご相談ください。 

ユーヴ'ーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティ U 
ティを起動して、ノ（スワード入力画面でスーパーノ（イヴーノ（スワードを 
入力して < ださい。 

ユーヴーパスワードを設定し直ずことびでさまず。 

パスワードの入力画 
面び表示されないと 
をは？ 

スタンバイ-休止状態から U ジュームしたとさはセットアップユーティ 

U ティで設定したパスワード入力は要ホされません。 

次の手順で、 Windows のパスワードを設定し、 Windows のパスワード 
入力び必要となるよラに設定してください。 

①[スタート]-[コント□ールパネル]-[ユーヴーアカウント]をク U ッ 
クずる。 

③変更ずるアカウントをク U ックして、パスワードを設定ずる。 

お使いのモデルによっては、[ユーヴーアカウント]を再度ク U ック 
ずる操作び必要でず。 

③[コント□-ルパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源オプ 
シヨン]-[詳細設定]をク U ックし、[スタンバイから回復ずるとき 
にパスワードの入力を巧める]をク U ックしてチェックマークを付 
ける。 

r 標をデュアルチヤ 
ネル PCI IDE コント 
口ーラ’は安をに取り 
外すことびでをます J 
などのメッセージぴ 
表示されたとをは？ 

CF - W 9 シ U —ズをお使いの場合に表おされるメッセージで、内蔵 CD / 
DVD ドライブの電源びオフになったことをお知らせずるメッセージでず。 
ドライブ電源/オープンスイッチで CD / DVD ドライブの電源をオフにし 
たとさなどに表おされる場合びありまずび、 CD / DVD ドライブは内蔵の 
ため取り外ずことはでさません。 

コンピューターの管 
理をのパスワードを 
なれたとをは？ 

「よつ(，そ1画面で [ICtrll + ft AltWlDelfl を 2 间巧し、「ユーザータ1し 
[ Administrator ] と入力して□グオンした後、ノ（スワードを設定し直して 
ください。 

パスワード U セットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗 
後に表おされるメッセージに従って、パスワードを再設定してください。 

Windows び起動せ 
ず、巧字またはメッ 
セージび表示された 
とまは？ 

システムの起動エラーでず。「エラーコードび表示されたら」 （吟已 日ぺ一 
ジ）の内容に従って操作してください。 

[Remove disks or other media . Press any key to restart 」 か表お 
された場合は、43ページをご覧ください。 


困つたとさ 
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つたとを 


バツテ ij — の Q&A 


質問 

巧策 

カタ□グの記載よ日 
をバッテリーの駆動 
時間び短いとまは？ 

カタ□グや本書の「仕様」（吟已8ページ）などに記載されているバッテ 
U - の駆動時間は、 「 JEITA バッテ U 動作時間測定法 （ Ver . l .0)」に基づ 
さ測定された数値でず。 

バッテ U —の駆動時間は、画面を明るくして使っているとさなど、使用 
環境やバッテ U —のエコノミーモード忙 C 0) の有効/無効によって異な 
りまず（今を『操作マニュアル』「11!(バッテ U -)」 の「駆動時間につい 
て」）。 

ルッテリーパックの 
交換時期（寿命）を 
巧!日たいとまは？ 

バッテリー J (ックを正しく充電してをバッテ U -の駆動時間び著しく短 
い場合は、バッテ U —パックの寿命と考えられまず。新しいバッテ U — 
パックと交換ずることをお勧めしまず。 

PC 情報ポップアップの自動表示機能を有効に設定していると、バッテ 

U —パックの状態び定期的に確認され、お知らせずる情報びある場合は 
画面ち下に[バッテ U —に関ずるお知らせび X 件ありまず]といラルポッ 
プアップ画面び表示されまず。 

ルポップアップ画面をク U ックしてバッテ U - に関する情報（バッテ U - 
残量表示補正およびバッテ U —の消耗/交換時期）を確認ずることびでさ 
まず（吟を 1 『操作マニュアル』「屋（レッツノートま用）」の「パナソニッ 
クからの必要な情報を確認ずる」）。 

バッテリー巧態ま示 
ランプ 日 びホをに点 
巧しているとをは？ 

バッテ U —の残量び少なくなっていまず （ 残量約日％]ツ下）。 

AC アダプターを接続してノ（ッテ U —状態表示ランプびオレンジ色に変 
わったら、そのままお使いください。 AC アダプターびない場合は、ずぐ 
にデータを保をし、 Windows を終了してください。その後、十分に充電 
されたノ（ッテ U —パックに交換してから電源を入れてください。 


赤色に点滅している場合は、ずぐにデータを保をし電源を切った後、 

バッテ U —ノ（ックと AC アダプターを本体から取り外し、取り付け直して 
<ださい。 

それでちホ色に点滅ずる場合は、バッテ U —パックまたは充電回路の故 
障び考えられまず。ご相談窓□にご相談< ださい。 

バッテリーが態表示 
ランプ 日 び点滅して 
いるとをは？ 

オレンジ色に点滅している場合は、次のどちらかの状態び考えられまず。 
♦バッテ U —ノ（ック内部の温度び充電巧能な範囲外のため、一時的に充 
電でさない状態でず。温度び充電可能な範囲内になると自動的に充電 
び始まりまず。そのままお使いください。 

♦アプ U ケーシヨンソフトや周辺機器 （ USB 機器など）び多くの電力を 
消費し電力不足になっているため、充電でさない状態でず。起動して 
いるアプ U ケーシヨンソフトを終了させるか、周巧機器を取り外して 
ください。電力不足び解消されれば自動的に充電び始まりまず。 

バッテリー巧態表示 
ランプ 日 び明滅して 
るとをは？ 

バッテ U —の充電中でず。 

セットアップユーティ U ティの「メイン」メニューで[充電中バッテ U — 
状態表示]を[明滅]に設定ずると、点な状態び明るくなったりかし暗く 
なったり（明滅）しまず。 

r バッテリー巧■表示 
補正ユーティ U ティ J 
画面び表示されたと 
をは？ 

バッテ U —残量表示補正を実行した後、「プ □ グラムの終了」画面で[キャ 
ンセル]をク U ックした可能性びありまず。[キャンセル]をク U ックずる 
と Windows の終了処理び中止され、次回起動時に再びノ（ッテ U -残量表 
お補正び始ま0まず。 

♦ Windows を起動ずるには、電源スイッチをスライドして電源を切り、 

をラー度電源を入れて < ださい。 
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つたとさ 


ポインターと画面表巧の Q&A 


質問 

巧策 

ホイール ルツ ド使用 
時ポインターび動か 
ないとさは？ 

セットアップユーティ U ティの「メイン」メニューで[フラットパッド] 

び[有効]に設定されているか確認してください。 

キーボードを操作し、次の手順で外部マウスのドライバーを削除してく 
ださい。インストールされていると、ホイールパッドび使えないことび 
ありまず。 

①國、圆の順1し巧し、 「 devmsmt.msrJ 人力して隔罰を巧す。 

③ ITS 巧を巧し、國を数回巧して[マウスとそのほかのポイン了ィング 
デバイス]を選び、圆を巧ず。 

③ [Synaptics PS /2...] LU 外の名前び表示されている場合、外部マウ 
スびインストールされているので、画で外部マウスのドライバーを 
誤び、1山山1、1回おの順に押し削除ずる。 

④ 再起動確認の画面で[はい]を選ひ、1向ぉ陋巧ず。 

再起動確認の画面び表おされない場合は、國、國の順に巧し、圆國 
圆圆で[再起動]を遇んでを巧してください。 

キーボードで操作でさない場合は、電源スイッチを4秒し U 上スライ 
ドして電源を切った後、電源を入れてください。 

⑥ Synaptics のドライバーを再インストールずる。 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク U ックし、 

「 c :¥ util ¥ clrivers ¥ mouse ¥ setup.exeJ と入力して [0 K ] をク U ッ 
クします。な降、画面の指況こ従ってインストールしてください。 

USB マウスへルパーをセットアップしている場合、 US 己マウス接続時 
はホイールパッドでポインターは操作でさません。 

• ホイールパッドをお使いになる場合は、 USB マウスを取り外してく 
ださい。 

• マウス接続用の PS /2 ポートを内蔵した USB キーボードを接続し 
た場合、 USB キーボードにマウスを接続していなくてち、ホイール 
パッドは無効にな0まず。 

• USB マウスへルパーをセットアップした状態で、[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[マウ 
ス]-[デノ（イス設定]の設定を変更ずると、 USB マウスへルノ（一をア 
ンインストールした後、ホイールパッドび使えなくなる場合びあり 
ます。その場合は、次の手順で設定を変更してください。 

① USB マウスを接続ずる。 

③[スタート]-[コントロールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエ 
ア]をク U ックずる。 

③ [マウス]をク U ックずる。 

④ [デバイス設定]をク U ックずる。 

⑥[有効]をク U ックし、 [0 K ] をク U ックずる。 

ポインターびお手に 
動くとまは？ 

を] 『操作マニュアル』「◎(ホイールパッド）」の「ホイールパッドの感度 
を調節ずる」をご覧になり、ホイールパッドの感度を調節してください。 

外部マウスのドライバーびインス1-ールされていないことを確認してく 
ださい（上記の「ホイールパッド使用時ポインターび動かないとさは？」 

の2つ目の項目の手順①〜④をご覧ください）。 


困つたとさ 


47 



































つたとを 


ポインターと画面表示の Q&A 


質問 

巧策 

マウス接続時ポイン 
夕一び動かないとを 
は？ 

マウスび正しく接続されているか確認してください。 

接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 

外部マウスのドライバーをインストールずると、ホイールパッドび使え 
ないことびありまず。 

詳しくは、^『操作マニュアル』 「も: （周巧機器）」の「外部マウスを使 
ラ」をご覧ください。 

セットアップユーティ U ティの「メイン」メニューで[フラットパッド] 

を[無効]に設定してください。 

不具合などび修正された最新のドライノ（一びマウスのメーカーから配巧 
されている場合びありまず。 

詳しくは、お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。 

マウス接続時ホイー 
ルパッ ドを無効にす 
るには？ 

を] 『操作マニュアル』 「电コ （周辺機器）」の「外部マウスを使ラ」をご覧 
になり、 USB マウスヘルパーをセットアップしてください。常に外部 
マウスで操作ずる場合は、セットアップユーティ U ティの「メイン」メ 
ニューで[フラットパッド]を[無効]にしてください。 

おい/暗<なったと 
をは？ 

II Fn 11 + 11 F 2 I 店巧してください。明るくなります。 吟 17 ページ 

緑、ホ、青のドット 
ぴ巧った日、正しい 
色び表示されなかっ 
た日するとをは？ 

これは、故障ではありません。 

カラーあ晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていまずび、画 
素欠けや常時点灯（緑、ホ、青色）ずるをのびありまず。有効画素び 
日日.日 98% LU 上、画素欠けなどび 0.002% LU 下の場合は、故障ではあり 
ません。あらかじめご了を<ださい。 

-瞬真っ黒になると 
をは？ 

省電力設定ユーティ U ティの[画面表示の省電力機能]を有効に設定して 
いるとさに、次のよラな操作を行ラと画面び一瞬真っ黒になる場合びあ 
りまずび、故障ではありません。そのままお使いください。 

• II Fnll + li F 1 11/11 Fn 11 + 11 F 2 11 岡巧の明るホを謂]整する。 

• AC アダプターを抜さ挿しずる。 

動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、 
エラー画面び表おされたりソフトび正しく動作しなくなったりした場合 
は、 を 『困ったときの Q & A 』 r アプ U ケーシヨンソフト」の「アプ U ケー 
シヨンソフトなどび正しく動作しなし)」をご覧ください。 

何ち表示されないと 
をは？ 

電源状態表示ランプむび点好している場合は、ディスプレイの電源び切 
れています。 II Ctrl II や怡 h 时 1 など動作 L 影響のないキーを巧してください。 

誤がしイをっキー (1 向 terlUl ||( 乂ぺースキー)、區司、网、闕や教字 

キーなど）は使わないでください。 

電源状態表示ランプむび点滅または消好している場合は、スタンバイま 
たは休止状態になっていまず。電源スイッチをスライドしてください。 

画面の表示先び外部ディスプレイに設定されている可能性びありまず。 

II Fn 11+ II F 3 II か抽し （ ホ术んかがい挂ス f くたホい。 II Fn 11 + 11 F 3 11を続けて 
巧ず場合は、画面の表示先び完全に切り替わったことを確認してから押 
してください。 

画面が日音 < なっている可能 1 件げあります。 II Fn 11 + 11 F 2 II を巧して画面を明 
るくしてください。（今] 7 ページ） 
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質問 

巧策 

巧像びま巧されると 
をは？ 

同じ画面を長時間表おさせていると残像になることびありまず。別の画 
面を表示して < ださい。 


解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付 
け/取り外しを行ったりずると、画面び乱れることびありまず。本機を再 
起動してください。 

画面び舌け1るとま 
は？ 

内部 LC D の U フレッシュレートび40ヘルツになっている可能性びあり 
ます。内部 LCD のリフレッシュレートを変更してください。 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]をク U ックずる。 

感 左側の [ 関連項目]の[コント□ールパネ j レのその他のオプション] 
をク U ックずる。 

③ [Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ] -[ディスプレイデバイス]を 
ク U ックずる。 

④ [動作モード]で [Intel ( R ) デュアル.ディスプレイ.ク□-ン]を 
ク U ックし、[ディスプレイ設定]をク U ックずる。 

⑥ノートブックの [ U フレッシュレート]び [40 ヘルツ]になっている 
場合は、 [60 ヘルツ]に変更し、 [0 K ] をク U ックずる。 

巧が、 MPEG や 
DVD - Video の画像 
びなつた青い画面に 
なつたとさは？ 

CF - W 日シ U - ズをお使いの場合、内蔵 CD / DVD ドライブからディスク 
を取0出しませんでしたか？ 

取り出したディスクをセットしてディスクカノ（一を閉じてください。 

r Panasonic J 起動 
画面び表示されない 
とまは？ 

外部ディスプレイによっては、 「 Panasonic 」 起動画面び正しく表おさ 
れない場合びありまず。その場合は、本機の電源を切って外部ディスプ 
レイを本機から取り外し、再度本機の電源を入れてください。 

本機に外部ディスプレイを接続している状態で「 Panasonic 」 起動画面 
を本機の内部 LCD に表示させるには、外部ディスプレイを接続ずる前 
に、セットアップユーティ U ティの「メイン」メニューの[ディスプレイ] 
を [ 内部 LCD ] に設定してください。 


た 

と 

さ 



つたとを 


音声/音量の Q&A 


質問 

対策 

DVD の再生時に音青 
び出ない/正しい音 
声び出ないとさは？ 

CF - W 日シ U —ズをお使いの場合、 DVD の再生には WinDVD をお使いく 
ださい。 

内蔵 CD / DVD ドライブにディスクをセットして自動再生の画面び表おさ 
れた場合は、 [» DVD ムービーの再生 InterVideo WinDVD 使用]を還 
択して < ださい。 

(今28ページ） 
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つたとを 


八ードウエアを診断する 

本機に搭載されているハードウエアび正しく動作しない場 S ホ、 PC-Diagnostic ユーティリティ 
を使って、正常に動作しているかを診断ずることびできまず。 

八ードウエアに異常び見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証 
とアフターサービス」（吟『取扱説明書準備と設定ガイド』）をご覧ください。 


PC - Diagnostic ユーテイリテイで診断する/ ドウエア 

V -V 


診断ずる八ードウエア 

PC - Diagn 日 Stic ユーテイ U テイの表示 

CPU 

CPU/System 

メモリー 

RAM xxxx MB 

八ードディスク 

HDD XXX GB 

内蔵 CD / DVD ドライブ 
( CF - W 日シ U - ズのみ） 

DVD-ROM 

ビデオコント□ーラー 

Video 

サウンド 

Sound 

モデム（モデム搭載モデルのみ） 

Modem 

LAN 

LAN 

無線 LAN ( 無線 LAN 搭載モデ j しのみ) 

Wireless LAN 

USB 

US 巨 

PC 力ードコント□-ラー 

PC Card 

SD 力ードコント□-ラー 

SD 

内部キーボード 

Keyboard 

ホイールパッド 

Touch Pad 


♦ Video 診断中に画面び乱れたり、 Sound 診断中にスピーカーから音び出ることびありまずび、こ 
れらは異常ではありません。 Sound 診断中は、大さなビープ音び鳴りまずので、ヘッドホンを装 
着しないでください。 （ Windows でミュートに設定している場合、音は鳴りません。） 

♦ソフトウエアは診断でさません。 


操作のしかた 


ホイールパッドで操作ずることをお勧めしまず。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに内 
部キーボードで操作ずることちできまず。 


操作 

ホイールパッドの操作 

内部キーボードの操作 

アイコンを選ぶ 

ポインターをアイコンの上に 
合わせる 

II II ( スペースキー）を巧 

してから圆圆圆画を巧ず 
(画面ち上の [ close ] は選べま 
せん。） 

アイコンをク u ックずる 

タップまたはク U ックずる 
(ちク U ックは使えません。） 

アイコントで II II ( スぺ一 

スキー）を巧ず 

PC-Diagnosti 巳ユー テイ U 
テイを終了してパソコンを再 
起動ずる 

画面ち上の [ close ] をク U ック 
する 

f|Ctrl||+i Alt fl+[I Del ll を ホ 田す 


ホイールパッドび正しく動作しない場合は、 m + m + m を押してノ（ソコンを再起動ずるか、 


電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度 PC - Dia 巨 nosti 巳ユーティ U ティを起動してく 
ださい。 


因つたとさ 


50 





























































診断する 


セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行しまず。セットアップユーティリティな 
どで使用できないように設定されている場合は、八ードウエアのアイコンがグレー表示になりまず。 


Q 周辺機器を取りがす。 

日 


AC アダプターを 接続ず る。 

診断中は、 AC アダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。 

@パソコンの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

の パソコンの起動後すぐ、 「Panasonic」 起動画面び表示されている間にま 
たはを押してセットアップユーティリティを起動ずる。 

• お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくこ 
とをお勧めしまず。 

♦政降の手順でノ（スワードの入力画面び表おされた場合は、スーパーノ（イヴーノ（スワードを入 
力し、 flEnterl をキ申して < だサい。 

巧 M を巧す。 

確認のメッセージび表示されたら、[はい]を選び、 m を巧してください。 

回 CF-W9 シリーズをお使いの場合は、巧の操作を巧う。 

圆と國を使って「メイン」メニューに移動して[光学ドライブ電源]を[オン]に設定ずる。 

CF-T9 シリーズをお使いの場合は、手順7に進む。 

B M を押す。 

確認のメッセージび表示されたら、[はい]を選び、 m を巧してください。 

回パソコンの起動をずぐ、 「Panasonic」 起動画面び表示されている間に画ま 
たは^3を押してセットアップユーティリティを起動ずる。 

@圆と圆を使って「終了」メニューに移動ずる。 

怔）画と画を使って[彭断ユーティリティ]を選び區国を巧ず。 

PC - Diagnostic ユーティ U ティび起動し、自動的にずべての八ードウエアの診断び始まりま 
す。（画面は英語でず。） 

アイコンの左側 （ A ) に青色と黄色び交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内 


部キーボードび使えません。 



誇断中にクリックして行える操作 

診断を最初から始めるとさ 

診断を中止ずるとさ （ 診断を途中から再開ずることはでさ 
ません） 


ヘルプを表示ずるとさ（画面をク U ックずるか^ 
ペースキー）を押ずと元の診断画面に戻りまず） 

参八ードウエアのアイコンの左側 （ A ) の表示色で診断状況び確認でさまず。 

• 水色：診断していない状態 

-青色と黄色び交互に表示：診断中。診断内容によって表示の間隔は異な0まず。 

RAM 診断中は、表示び長時間止まることびありまずび、そのままお待ちください。 

-緑色：正常と診断 
-赤色：異常と診断 

• 気温び高い場所でお使いの場合、表おされる診断時間よりち長くかかる場合びありまず。 


3(ス 


困つたとさ 
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つたとを 


八ードウエアを診断ずる 


メモ 



の 


♦次の手順で、特定の八ードウエアのみを診断ずることびでさまず， 

① J □をク U ックして診断を中止ずる。 

③ 診断しない 八ードウエアのアイコンをク1」ックしてグレー 
表お （ B ) にずる。 

八ードディスク、キーボード、ホイールパッドの場合は、 

ク U ックするとお張診断（アイコンの下 （ C ) に 「 FULL 」 と 
表示）になり、再度ク U ックずるとグレー表示になります。 

③13;をク U ックして診断を始める。 

♦あ張診断びでさる八ードウエアは、八ードディスク、キーボード、ホイールパッドでず。通 
常のご使用時は、キーボードとホイールパッドのお張診断を行ラ必要はありません（これら 
のお張診断は、ご相談窓口にお問い合わせいただいたとさに診断を行っていただく場合びあ 
りまず）。八ードディスクのお張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行ラため、診断時 
間び長< な0まず。 

• PC-Dia 邑 nostic ユーテ ィ U ティは、次の手順でを起動ずることびできまず。 

①手順7までを行ラ。 

③パソコンの起動後ずぐ 、 rPanasonic I 起動画面び表示されている間に 匹因 l + CCT を巧 
し続ける。 

すべての八ードウエアが彭断された5、彭断結果を確認ずる。 

赤色になり 「Check Result TEST FAILED 」 び表示されたら、 

パソコンの八ードウエアび故障していると考えられまず。赤色で 
表おされている八ードウエアを確認して、ごホ目談窓□にご相談く 
ださい。 

緑色になり 「 Check Result TEST PASSED 」 だ;表示されたら、 

パソコンの八ードウエアは正常でず。そのままお使いください。 



メモ 


RAM モジュールを増設した状態でメモ U - 診断をして 「 Check Result TEST FAILED 」 び表 
おされた場合： 

増設された RAM モジュールを取り外して診断を行ってください。それでも 「Check Result 
TEST FAILED 」 び表おされた場合、内蔵の RAM モジュールび故障していると考えられまず。 


j 旦該断び終了した!5、画面ち上のに lose] をクリックす 
るか、画+圆+圆を押してパソコンを再起動する。 


[ ク ^ W 


CF - W 日シ U -ズをお使いの場合、セットアップユーティ U ティ 
の「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]び[オン]に設定さ 
れていまず。[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後 
にドライブから振動や作動音びしまず。パソコン起動時に作動音 
を鳴らさないよラにずるには、[光学ドライブ電源]を[オフ]に 
設定して < ださい。 



因つたとさ 
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つたとさ 


本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する 


J \- ドディスクデータ消去ユーティリティを利用ずれば、内蔵八ードディスクに保巧されているず 
ベてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できまず。本機を廃棄または譲渡ずる場 
合などにご利用ください。 


ハー ドディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書さずるち法でデータを消去していま 
ずが、予期せめ誤動作あるいは誤操作により完全に消去でさない場合がありまず。また、特殊な 
機器により読み出される可能性もありまず。機密度の高いデータを消去ずる必要がある場合は、 
専門業ちに消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの 
損害については補償いたしかねまず。 


データ消去の前に 


: 欠のものを準備してください。 

• Windows 7用プ□ダクトリカバリー 
DVD-ROM 

• CF - T 9 シリーズをお使いの場合のみ 
が付け CD / DVD ドライブ（別売り） 

動作確認済みの CD / DVD ドライブについて 
は、『取扱説明書準備と設定ガイド』の「別 
売0商品」をご覧<ださい。 

次の点を確認してください。 

♦必ず、 AC アダプターを接続してください。 
♦データ消去には、]時間〜7時間かか0まず 
(八ードディスクの容量によって消去時間は 
異なりまず）。 

♦内蔵八ードディスクにのみ有効でず。外付け 
八ードディスクには働さません。 

♦実行すると八ードディスクからは起動しなく 
な0まず。 


け員傷している八- 
でさません。 


ドディスクのデータは消去 


♦パーティションを指定してデータを消去ずる 
ことはでさません。 


一夕をすべて消去する 


J 


Q AC アダプターを 接続す る。 

@ CF-W9 シリーズをお使いの場合は 
手順3に進む。 

CF-T9 シリーズをお使いの場合は、 
が付け CD/DVD ドライブ（別売 
り）を本機に接続する。 

動作確認済みの CD / DVD ドライブについ 
ては、『取扱説明書準備と設定ガイド』の 
「別売り商品」をご覧ください。接続のし 
かたは、外付け CD / DVD ドライブの説明 
書をご覧 < ださい。 


回本機の電源を入れ、 r Panasonic J 
起動画面が表示されている間に m 
または^を押し、セットアップ 
ユーティ U ティを起動ずる。 

♦パスワードを設定している場合は、次 
の画面でスーパーノ（イヴーノ（スワード 
を入力し、區量!を巧して<ださい。 



♦ユーヴーパスワードでは各項目の設定 
値を工場出荷時の値（パスワード、シス 
テム時間、システム日付を除く）に戻 
ず m は使えません。 

0 M を押ず。 

確認のメッセージび表示されたら、[はい] 
を選び、 m を巧してください。 

回 CF-W9 シリーズをお使いの場合は 
巧の手順を巧う。 

①圆と圆を使って「メイン」メニューに 
移動ずる。 

⑨画と画を使って[光学ドライブ電源] 

を選び、 M を巧して[オン]を選び、 
[lEnterl] をキ甲す。 

CF-T9 シリーズをお使いの場合は 
手順巨に進む。 

回を巧して、確認のメッセージ 
び表示されたら、[はい]を選び、 

tEnterj を巧ず。 

セットアップユーティ U ティび終了し、 
パソコンび再起動しまず。 

パスワードを設定している場合、じ(降 
の手順で「パスワードを入力して<ださ 
し、」と表示されることびありまずので、 
スーパーバイヴーパスワードを入力して、 
対甲してください。 


困つたとさ 
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つたとを 


本機の廃棄-譲渡時にデータを消去ずる 


Q「Panasonic」 起動画面び表示さ 
れている間にまたは區 10 を巧 
し、セットアップユーテイ U テイ 
を起動ずる。 

回 Windows 7用プ□ダクトリカバ 
U - DVD-ROM を CD/DVD ドラ 
イブにセットずる。 

♦ CF - W 日シ U —ズをお使いの場合、デイ 
スクカバーび開かないとさは、次の手 
順を行ってください。 

①「詳細」メニューの[光学ドライブ]を 
[有効]、「メイン」メニューの[光学 
ドライブ電源]を[オン]に設定する。 
③國を巧し、確認のメッセージび表示 
されたら[はい]を選び、を巧す。 

③ 「 Panasonic 」 起動画面び表おされ 
ている間に m または m を押し、 
セットアッ フューテ イ U テイ を起動 
する。 

④ Windows 7用プ□ダクト U カバ 
U - DVD - ROM をセットずる。 

♦ CF - T 9 シ U - ズをお使し、の場合、デイス 
クのセットち法については CD / DVD ド 
ライブに付属の説明書をご覧ください。 

0圆と圆を使って「終了」メニューに 
移動する。 

旺)圆と画を使って[デバイスを指定し 
て起動]の下に表示されている CD/ 
DVD ドライブのデバイス名を選び、 

ftEnter 応 巧ず 。 

CD / DVD ドライブのデバイス名は、 
MATSHITAXXX や DVD - RAMXXX 、 
UJDAXXX などで表示されまず。デバイ 
ス名びわからない場合は次の手順を行っ 
て < ださい。 

①[起動]メニューに移動ずる。 

⑨[起動オプション# 1] を選び胃を 
巧し、 [ CD / DVD ドライブ] ( CF - W 日 
シ U - ズの場合）または [USB CD / 
DVD ドライブ](外付けの CD/DVD K 
ライブを使用している場合）を選んで 
[lEnterl を巧す。 

③胃を押して、確認のメッセージび表 
おされたら、[はい]を選び恆岡]を巧す。 


0) [セキュ U テイのため八ードデイス 
クの內容を消去ずる]をクリックし 
て選び、[巧へ]をクリックする。 

[キャンセル]をク U ックずると、操作を 
中止でさまず。 


た*ユリテイ。巧のり-ドデイ乂ゆ P 3 巧;柱す 

r システム圆 I けシむ8 亩おする， 


キでシセル 


I百確認のメッセージび表示された5, 
[はい]をクリックずる。 



の [実行する]をクリックする。 



fQ 再度[実行する]をクリックずる。 

[はい]をクリックずる。 

八ードディスクのデータ消去び開始され 
ます。 

I巧終了のメッセージび表示された5、 
プ□ダクトリカバリー DVD-ROM を 
取り出して、 [OK] をクリックする。 

♦パソコンの電源び切れまず。 

♦何らかの原因で完了でさなかった場合 
は、エラーメッセージび表おされまず。 

♦外付けの CD / DVD ドライブを接続して 
いる場合は取り外してください。 


因つたとさ 
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パソコンの廃棄 • 譲渡時における八ードディスク巧のデータ消去について I 


データ流出のトラブルを回避するためには八ードディスク内 
に記録されたすベてのデータを、 お客さまの責任において消 
去ずることび非常に重要でず。 


最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきてい 
まず。これらのパソコンの中にある八ードディスクという記憶装置に、お客さまの重要な 
データび記録されていまず。 

したびって、そのパソコンを廃棄または譲渡ずるとさには、これらの重要なデータを消去ず 
ることび必要でず。 

ところび、この八ードディスク内に記録されたデータを消去ずるといラのは、それほど簡単 
ではありません。 

「データを消去ずる」といラ場合、一般には次のよラな操作を行いまず。 

-「削除」操作を行う 
• データを「ごみ箱」に捨てる 
• 「ごみ箱を空にずる」機能を使ってデータを消ず 
•ソフトウェアで初期化（フォーマット）ずる 
• 0 S をインス!-ールし直ず 

しかし、これらの操作を行ってを、八ードディスク内に記録されたファイルの管理情報び変 
要されてデータを呼び出ず処理びでさなくなるだけで、本来のデータは残っているといラ状 
態にありまず。 

したびいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利巧ずれば、これらのデータを 
読み取ることび可能な場合びありまず。このため、悪意のある人によって、このパソコンの 
八ードディスク内の重要なデータび読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれびあ0 
ます。 


消去ずるためには、専用ソフトウェアあるいはヴービス（ともに有償）を 
利用ずるか、 J \- ドディスク內のデータを金おや強い磁気によって物理の • 
磁気的に破壊して、読めなくずることを推奨しまず。 


八ードディスク内にお客さまびインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲 
渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約にお触ずる場合びありまずので、ご 
を意 < ださい。 


困つたとさ 


己己 

















つたとを 


エラーコー ドが表示された6 


電源を入れたとさ、次のエラーコードやメッセージび表おされた場合は、対処の説明に従ってくだ 
さい。 

それでを解ミ夫でさない場合、またはこれらじ(外のエラーコードやメッセージび表おされた場合は、 
ご相談窓 □ にご相談ください。 


エラーコード/メッセージ 

対処 

システム CMOS 値が正しくあり 
ません。 

セットアップユーティ U ティの設定内容を保持しているメモ1」一の内 
容び正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作に 
より、内容び変更された場合に起こるエラーです。 

♦セットアップユーティ U ティで、デフォルト設定にした後、必要に 
応じて適切な値に設定し直してください。 

• それでち表示される場合は、データな持用の内蔵ノ（ックアップバッ 
テ U —び消耗している可能性びあります。ご相談窓□にご相談くだ 
さい。 

システム CM 日 S のチェックサム 
が正しくありません。 

曰付と時刻の設定が正し < ありま 
せん。 201日/日1/日1 に設定しま 
した。 

曰付と時刻の設定び正しくあ D ません。 

♦セットアップユーティ U ティの「メイン」メニューで、曰付と時刻 
を正しく設定してください。 

• それでち表示される場合は、データ保持用の内蔵ノ（ックアップバッ 
テリーび消耗している可能性びあります。ご相談窓□にご相談くだ 
さい。 

エラー 

八ードディスクな護により、アク 
セスび禁止されています。 

セットアップユーティ U ティを起動 
し、正しく設定し直してください。 

A - ドディスクへのアクセスび禁止されています。 

♦セットアップユーティ U ティを起動し、設定内容を八ードディスク 
保護を設定したとさと同じ内容に設定し直してください。 

< F 2 >キーを押すとセットアッ 
プを起動します。 

•エラー内容をメモした後、厅^1または1巧の1を巧してセットアップ 
ユーティ U ティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて 
適切な値に設定し直してください。 

Reboot and Select proper 

Boot device or Insert Boot 
Media in selected Boot device 
and press a key 

起動しよラとしたフロッピーディスクや八ードディスクに 0 S び正し 
くインストールされていません。 

♦フ□ッピーディスクドライブに起動でをないフ□ッピーディスクび 
セットされている場合は、取り出してください。 

♦八ードディスクから起動でをない場合は、セットアップユーティ U 
ティの「情報」メニューで八ードディスクび正しく認識されている 
か確認してください。 

•認識されている場合 （rxxx GB 」 と表示）は、 0 S をインス!ル 
し直してください。 

•認識されていない場合（「なし」と表示）は、ご相談窓□にご相談 
<ださい。 

♦ USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セット 
アップユーティ U ティの「詳細」メニューで[レガシ ー US 田を[無 
効]に設定してください。 

Disk error 

Press any key to restart 

増設 RAM モジュールエラーです。 

♦ RAM モジュールび正しく取り付けられていません。電源を切り、 
RAM モジュールび巧奨品であることを確認し、正しく取り付け直 
してください。 

標準 RAM のエラーです。 

• ご相談窓 □ にご相談 < ださい。 


セツトアップユーティ U ティの起動方法：今32ページ 


已已 



















情報を発信ずる人の表現の自由を奪ラことになるため、上述のよラなサイトを公開をやめさせるこ 
とはでさません。また、日本では非合法でを、その Web サイトを発信している国では合法なをのを 
ありまず。 

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限ずる技術び、「フィルタリング」でず。これは、 
情報発信ちの表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限でさる有効な手段でず。特に青少年 
びインターネットを利用ずる家庭では、パソコンにフィルタ U ング機能を持つソフトウェアをインス 
I -ールずるか、インターネット事業ちのフィルタ U ング-サービスの利巧をお勧めしまず。 

本機には、「フィルタリング」機能をサポートずるソフトウェアとして n - フィルター已.0」30曰ち' 
試し版び用意されていまず。デスクトップので，（有害サイトから守る i フィルターのセットアップ） 
をダブルク U ックして 「 i - フィルター已.0」30曰お試し版をインストールずることびできまず。 

r フィルタ U ング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業ちによって、「有害サイトブ□ック」 
「 Web フィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合をあり、機能や利用条件び異 
なりまず。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまび契約されているインターネット事業ちに、 
事前に確認されることをお勧めしまず。 

フィルタ U ングに関する情報は、社団法人電モ情報技術産業協会のユーヴー向け啓発資料「パソコ 
ン-サポートとつさあラ方法」からを入手でさまず。 


http://it.jeita.or.Jp/perinfo/report/pcsupport/inclex.html 

(2010年2月]日現在) 


♦ n - フィルター 5.0 J 30日お試し版のお問い合わせ先 


窓口 

デジタルアーツ株式会社サポートセンター 

FAQ 

http :// www . daj . jp / faq / 

お問い合わせフォーム 

http :// www . claj . jp / ask / 

E-mail 

p - support @ claj . co.jp 

電話 

月〜金： 03-3 已80-已678 ( 受付時間] 0:00 ~18:00 (祝祭日を除く）） 
±曰祝祭日： 〇已70-00-] 334 (受付時間] 0:00〜 20:00) 

(指定休業日を除く） 

URL 

http :// www . claj . jp / 


つたとさ 


フイルタリングについて 


青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について 


困つたとキ J 
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I 仕様 I 日本国内専^ 

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、おがの規格などには準拠しておりません。 

下記品番むがのパソコンをお持ちの場合は、付属の『お知5せ』などで仕様を確認してくださし、。 


• CF-W9 シリーズ本体仕様 


品番 

CF-W9JWECPS 

CF-W9JWDCPS 

CF-W9JCDCPS 

CPU / 

2次キャッシュ 
メモリー 

インテル® vPro ™ テクノ□ジー採用 X -1 

— 

超ほ電圧★版インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー SUSSOO 、 2;欠キャッシュメモ 
U — 3 MB が、動作周波数1 .60 GHz 、 フ□ントサイド.バス800 MHz 

チップセット 

モバイルインテル® GS 4 已 Express チップセット 

メイン ><モ|」一 

標準吕 GB が DDR 2 SDRAM (最大4 

空さス□ット数 

1 

ビデオ ><モ|」一 

最大797 MB が、吕 GB のメモ U —を増設した場合は最大1己已1 MB が（メインメモ 

U —と共用）*4 

(Windows XP の場合：最大1024 MB が（メインメモリーと共用）《4) 

八ードディスク 
ドライブぷ5 

320 G 巨 （Serial ATA ) 

上記容量のラち約1日 G 目を U カバリー領域、約30日 MB をシステム領域として使用 
(ユーヴー使用不可） 

(Windows XP の場合はリカバ U —領域およびシステム領域はありません） 

CD / DVD ド’ラィブ 

スーパーマルチドライブ内蔵 

DVD - ROM ドライブ内蔵 

バッファーアンダー 
ランエラー防止機能 
( SmoothLink ) 搭載 

連続データ 
転送速度* 6 ^ 7 

再生※8 

DVD - RAM&io : 3倍速 (4.7 G 臣ぷ5)、 DVD - R ぷ^ :最大8倍速、 DVD-R DL :最大 

4倍速、 DVD-RW :最大4倍速、 DVD-ROM :最大8倍速 、 +R :最大8倍速 、 +R 

DL :最大4倍速 、 +RW :最大4倍速 、 High Speed +RW :最大4倍速、 CD-ROM : 
最大24倍速、巳 D - R : 最大24倍速、 CD-RW :最大24倍速、 High-Speed 

CD-RW :最大 S 4 倍速、 Ultra-Speed CD-RW :最大24倍速 

記録 

DVD - RAM 《10書き換え： 2倍 
速/2〜3倍速 （4.7 G 巳*5)、 
DVD - R 書き込み：1倍速/2 
倍速/2〜4倍速/2〜8倍 
速、 DVD - RW 書き換え：1倍 
速/2倍速/2〜4倍速、 + R 書 
さ込み： 2.4 倍速/と4〜4倍 
速/ 2.4 〜8倍速、 + RW 《•に書 
さ換え： 2.4 倍速/と4〜4倍 
速、 CD - R 書き込み： 4倍速/ 

8倍速/8〜12倍速/8〜16 
倍速、 CD - RW 書き換え： 4倍 
速、 High-Speed CD - RW 書き 
換え： 4倍速/8倍速/10倍速 

対応していません 

対応ディスク、 
および対応 
フオーマット‘》7 

再生 

DVD - R 日 M (] 層、2層）、 DVD - Video . DVD - R 《 i 、〔1 .4 G 臣、 4.7 G 臣）※已、 DVD-R DL 
(8 .已 GB ) ※日、 DVD - RW ( Ver . 1.1/1.21.4 GB 、2.8 GB 、4.7 GB . 目. 4 G 臣）※已、 

DVD - RAM ※… （1.4 GB 、2.8 GB . 4.7 GB 、 白- 4 GB ) ぷ日 、 +R (4.7 GB ) ※已 、 +R DL 
(8 .已 GB ) ※日、 + RW (4.7 G 臣）※己、 Hi 夏 h Speed + RW (4.7 G 臣）※己、 CD - Audio 、 

CD-R 日 M(XA 对応）、 CD - R、Photo CD (マルチセッション対応 ）、 Video CD . CD EXTRA 、 
CD - RW 、 High-Speed CD - RW 、 Ultra-Speed CD - RW 、 CD-TEXT 

記録 

DVD-RAM 謂 （1.4 G 巳、 

2.8 GB . 4.7 GB . 白. 4 GB ) ※日、 
DVD-R (1.4 GB . 4.7 GB 
for General )& 已、 DVD-RW 
( Ver . l .1/1.2 1.4 GB . 
2.8 GB . 4.7 GB . 白. 4 GB ) ※日、 

+R (4.7 GB ) ぷ5、 + RW ※に 

(4.7 G 巳）《日、 CD - R 、 

CD - RW 、 High-Speed CD-RW 

対応していません 


已8 




























品番 

CF-W9JWECPS CF-W9JWDCPS 

CF-W9JCDCPS 

表示ち式 

12.1 型 TFT カラー液晶 XGA (] 024 X 76 S ドッ h ) 

内部 LCD 表示 

1024 X 768ドット：約1677万色の 3 

外部ディスプレイ 
表示’^ 14 

80 0 X 色0日ドット、1024 X 768ドッ h 、 1280 X 768ドッ h 、1280 x 1024 
ドット、1400 X 1日己日ドット、1680 X 10已〇ドット、1邑〇 0 X 12日0ドット、 

1920 X 108白ドット、1白20 X 1200ド’ット：約1677万色 

本体+外部ディスプ 
レイ同時表示 

800 X 600ドット、10吕 4 X 7 色8ドット、約]巨77万色 

無線 LAN 

インテル® WiFi Link 己10日 IEEE 802.1 la(W 己2/ 

W 巳 3/ W 已 6) / b / 呂 / n 準拠《-1 曰 （呼6已ぺージ） 

搭載されていません 

LAN 别 6 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 OBASE-T 

モデム％ 17 

データ：已6 kbps ( V . 目日 ） FAX :1 4.4 kbps / ボイス非対応 

サウンド機能 

P 巳 M 音源 （24 ビットステレオ （Windows XP の場を：16ビットステレオ））、インテ 
ル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー 

セキュ1」ティチップ 

TPM (TCG VI .2 準拠）※ 1 S 

カードス□ット 

PC 力ードス□ット （TYPE n ) X 1 ス□ット（巳 ard 目 US 対応、許容電流 3.3 V : 

400 mA 、 已 V : 400 mA ) 

SD ；>< fU — 力ードス□ット 《19 X 1ス□ット （SDHC メモ U — 力ード対応/著作権保護 
技術対応） 

拡張ゾモ U - ス□ット 

DDR 2 2日日ピン S 0 -DIMM X 1ス□ット （ 1 .8 V / PC 2 -已3日 0/ DDR 2 SDRAM ) 

インターフェース 

US 目ポート X 3( US 目2.日 X 3) ぷ呂 1、モデムコネクター （ RJ -11) み 17、 LAN コネク 
夕一 （ RJ -4 已） ぷ 1 巨、 外部ディスプレイコネクター（アナ□グ RG 目ミニ Dsub ] 已ピ 
ン）、 S ニポート U プ U ケーターコネクター（専用己0ピン）、マイク入力端子（ステレ 
才 S ニジゎック M 3( プラグインパワー対応）） ぷの、 オーディオ出力端子（ステレオ S 
ニジャック M 3) 

キーボード/ 
ポインティングデバイス 

0 ADG 準拠キーボード （8 已キー）、キーピッチ：1曰 mm (横） /16 mm (縦） 

(一部キーを除く）/ホイールパッド 

電源 

A 巳アダプターまたはバッテ U — パック 

AC アダプター》 己 3 

入力 ： AC 10日 V 〜240 V . 50 Hz /60 Hz 、 出力 ： DC 16 V 、 3.7 已 A 、 電源コー 
ドは]日日 V 専用 

バッテ1」ーパック 

1日.8 V ( Li - ion )、 公称容量己.8 Ah / 定格容量己.4 Ah 

バッテ1」一 
駆動時間 

(バッテ U —のエコノ 

ミーモード （ ECO ) 
無効時） 

•付属のバッテ1」ーパック装着時：約11時間 
•別売りの軽量バッテ U — パック装着時：約己.己時間 

バッテ1」一 
充電時間％25 

•付属のバッテ U —パック装着時：約己時間（電源オフ時）/約6.已時間（電源オン時） 

• 別売りの軽量バッテ U —パック装着時:約4時間 （ 電源オフ時）/約己時間 （ 電源オン時） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率％ 

最大約6日 ソ 2007年度基準1区分日.日 00 S 4 

(社）電子情報技術産業協含情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ<定 
格入力電力値： 36 W 

外形でま 

幅272 mm x 奧行さ214.3 mm x 高さ24.目 mm / 45.3 mm (前部/後部）突起 
部除< 

哲 尋ぷ呂 8 

パソコン 

本体 

約1ぶ7已 k 昼 

約1 .26 己 k 呂 

付属のバッテ U —パック（約日.32 kg ) 装着時の質量 

AC 

アダプター 

約日.18已 k 畳（電源コード（約日.日6 k 畳）除く） 

使用環境条件 

温度：已む〜3己む/湿度： 3日〇/〇 RH 〜8日〇/〇 RH (結露なきこと） 

0 S ※呂 9 

ベース OS 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版） 

( Windows ® XP ダウングレードサービス済み） 

インス1-ール 
0 S 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 3 正規版 
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仕様 


品番 


CF-W9JWECPS 


CF-W9JWDCPS 


CF-W9JCDCPS 


導入済みソフト 

ウ -1^ ※吕9 

(Windows XP の場合: 
今色3ページ） 


Microsoft ® Internet Explorer 8.0/ネツトセレクター 2/無線切り誓えユーティ U 
テイ 《-30 /Infineon TPM Professional Packa 資 e V 3 .色 《sVAdobe Reader / パ.ツ 
テ U —残量表示補正ユーティ U ティ/ホイールパッドユーティ U ティ / Hotkey 設定/ 
Panasonic 電源プラン拡張ユーティリテイ / Microsoft ® Windows ® Media Player 
12/ WinDVDTM 8(0 EM 版） CPRM 対応ぷ^を/オプティカルディスクドライブ文字変 
更ユーティ U ティ / PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューアー/ Aptio セットアップ 
ユーティ U ティ / PC - Dia 呂 nostic ユーティ U ティ《’33/八ードディスクデ—夕消去ユ— 
テイ U テイ ※ sVDirectX 11 / Microsoft ® .NET Framework 3 .己. 1 


Roxio Creator LJB / 
MyDVD 


下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップび必要でず。なの手順を巧っ 

た後、画面の指示に従ってくださし、。 

•セキュ U ティ設定ユーティ U ティ： 「 C :¥ util ¥ secutiU フオルダー内の [ setup ] をち 
ク U ックし、[管理者として実行]をク U ックしまず。 

• n - フィルター己.0」3日日お試し版：デスクトップの「有害サイトから守る i フィル 
ターのセットアップ」をダブルク U ックしまず。 

• NumLock お知らせ：「 C :¥ util¥numlkntf J フオルダー巧の [ setup ] をもクリック 
し、[管理ちとして実行]をク U ックしまず。テンキーモードに設定されていても、 
Panasonic Not げ i 巳 ation むくインスト ー J レされてし、なし、場合 I ま、 Windows の□グオ 
ン画面で 「 NumLock お知らせ」画面は表示されません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： 「 C :¥ utN ¥ setfnct 「 l 」 フオルダー巧の [ setup ] 
をちク U ックし、[管理者として実行]をク U ックしまず。 

• USB キーボードへルパー： 「 C :¥ utN ¥ ukbhelp 」 フオルダー巧の [ setup ] をちクリッ 
クし、[管理者■として実行]をクリックします 。 Panasonic Not げ ication びインス 
トールされていない場合は、 Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは 
動作しません。 

• US 目マウスへルパー：「 C :¥ utN ¥ umouhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をちク U ック 
し、[管理者として実行]をク U ックしまず。 

•ディスプレイヘルパー: 「 C :¥ util ¥ disphelp 」 フオルダー巧の [ setup ] をちク U ック 
し、[管理者として実行]をク U ックしまず。 _ 

•Wireless Mana 資 e「mobile edition 己.已 《’ss :デスクトツプの [Wireless Mana 昼 er 
mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー ： 「 C :¥ util ¥ loupe 」 フオルダー巧の [ setup ] をもク U ックし、[管 
理者として実行]をク U ックしまず。 

•ぴったりビュー： 「 C :¥ util ¥ optiview 」 フオルダー巧の [ setup ] をちク U ックし、[管 
理者として実行]をク U ックしまず。 
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• CF-T9 シリーズ本体仕様 


品番 

標準モデル 

軽量 モデル 

CF-T9JWFCPS 

CF-T9JCFCPS 

CF-T9JWFDPS 

CF-T9JCFDPS 

CPU / 

2次キャッシュ 
_><モ|」一 

インテル® vPro ™ 
テクノ□ジー採用 ぷ 1 

— 

インテル® vPro ™ 
テクノ □ジー採用 

— 

超ほ電圧★版インテル®巳 ore ™ 吕 Duo プ□セッヴー SU 日600、吕巧キャッシュメモ 
U -3 MB が、動作周波数1 .60 GHz 、 フ□ントサイド.バス800 MHz 

チップセット 

モバイルインテル® GS 4 巳 Express チップセット 

• X インゾモリー 

標準2 GB ※百 DDR 2 SDRAM (最大4 GB が※ s ) 

空さス□ット数 

1 

ビデオゾモリー 

最大7日7 MB *** 2 、 2 GB のメモ U —を増設した場合は最大1已己1(メインメモ 

U —と共用）※4 

(Windows XP の場合：最大10吕4 MB が（メインメモ U — と其用）* *) 

八ードディスク 
ドライブ& 日 

320 GB (Serial ATA ) 

上記容量のラち約1日 G 目をリカバ U —領域、約3日日 MB をシステム領域として使用 
(ユーヴー使巧不可） 

(Windows XP の場合は U カバリー領域およびシステム領域はありません） 

表示ち式 

12.1型 TFT カラー液晶 XGA (] 024 X 768ドッ h ) 

内部 LCD 表示 

1024 X 7已8ドット：約1巨77万色※13 

外部ディスプレイ 
表示&14 

80 0 X 色0日ドット、1024 X 768ドット、1280 X 7巨8ドット、 1280 x 1024 
ドット、1400 X 1日己日ドット、1邑80 X 10己0ドット、1600 X ] 2日0ドット、 

1920 X 1080ドット、1白20 X 1200 K ット：約1677万色 

本体+外部ディスプ 
レイ同時表示％14 

800 X 60□ドット、10吕 4 X 76 曰ドット、約1巨77万色※^ 

無線 LAN 

インテル® WiFi Link 
已100 IEEE 802 .1 la 
( W 已 2/\ A / 己 3/\ A / 已巨）/ 
b / 呂 / n 準拠 曰 
(吟6已ページ） 

搭載されていません 

インテル® WiFi Link 
已100 IEEE 802 .1 la 
( W 已 2/\ A / 已 3/\ A / 已 6) / 
b / 旨 / n 準拠※ 1 曰 
(呼6己ページ） 

搭載されていません 

LAND'S 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 

モデム" *17 

データ：已6 kbps ( V . 目日 ） FAX :1 4.4 kbps / ボイス非対応 

サウンド機能 

PCM 音源 （24 ビットステレオ （Windows XP の場合：16ビットステレオ））、イン 
テル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー 

セキュ1」ティチップ 

TPM (TCG VI .2 準拠）※1 日 

カードス□ット 

P 巳力ードス□ット （TYPE n ) X 1ス□ット （ CardBus 対応、許容電流 3.3 V : 

400 mA 、 已 V : 400 mA ) 

SD メモ U —力ードス□ットの19 X 1ス□ット （SDHC メモ U - 力ード対応/著作権保護 
技術対応） 

拡張 メモ U - ス□ットぷ 2 D 

DDR 2 2日日ピン S 0 -DIMM X 1ス□ット （ 1 .8 V / PC 2 -己3日 0/ DDR 2 SDRAM ) 

インターフェース 

USBW — hx 3( USB 2.0 x 3)》2 i 、 モデムコネクター （ RJ -1 1 ) ※，ス、 LAN コネク 
夕一 （ RJ - 4 巳）*16、か部ディスプレイコネクター（アナ□グ RGB ミニ Dsub ] 已ピ 
ン）、 S ニポート U プ U ケーターコネクター（専用已〇ピン）、マイク入力端子（ステレ 
才=ニジャック M 3 ( プラグインノ ':ワー対応））&の、オーディオ出力端子（ステレオ吉 
ニジャック M 3) 

キーボード/ 
ポインティングデバイス 

0 ADG 準拠キーボード （8 已キー）、キーピッチ：1曰 mm (横） /16 mm (縦）（一 
部キーを除く）/ホイールパッド 

電源 

AC アダプターまたはバッテ U —パック 

AC アダプター'》百3 

入力： AC 1日日 V 〜24日 V 、已日 Hz /6 日 Hz 、 出力 ： DC ] 6 V 、 3. 7已 A 、 電源コー 
ドは ] 日日 V 専用 
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I 仕様 


品番 

標準モデル 

軽量モデル 

CF-T9JWFCPS 

CF-T9JCFCPS 

CF-T9JWFDPS 

CF-T9JCFDPS 

バッテ u —パック 

10.8 V ( Li-ion ). 公称容量已 .8 Ah / 定 
格容量 5.4 Ah 

10.8 V ( Li - ion ). 公称容量 2.9 Ah / 定格 
容量 2.7 Ah 

バッテリー 
駆動時間 

(バッテ U —のエコノ 
モード （ ECO ) 
無効時） 

• 付属のバッテ U —パック装着時： 

約11時間 

•別売りの軽量バッテ U —パック装着時： 
約已.已時間 

• 付属の軽量バッテ U —パック装着時： 

約已.己時間 

• 別売りのバッテ U —パック装着時： 

約11時間 

バッテリー 
充電時間 

•付属のバッテ U —パック装着時： 

約已時間（電源オフ時）/約6.己時間（電 
源オン時） 

• 別売りの軽量ノ くッテ U —パック装着時： 

4時間（電源オフ時）/約已時間（電源才 
ン時） 

•付属の軽量バッテ U —パック装着時： 

約4時間（電源オフ時）/約巳時間（電源 
オン時） 

• 別売りのバッテ U —パック装着時： 

約已時間（電源オフ時）/約6.己時間（電 
源オン時） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率* 26 

最大約6日 W み2ソ2007年度基準1区分0.日日日24 

(社）電子情報技術産業協尝情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ<定 
格入力電力値： 36 W 

外お寸法 

幅272 mm X 奧行さ214.3 mm x 高さ24.目 mm / 45.3 mm (前部/後部）突起部 
除< 

胃^ 《呂8 

パソコン 

本体 

約1.17目 k 旨 

約1 . 17 k 夏 

約1 .06 k 呂 

約1 .0 己 k 呂 

付属のバッテ U —パック（約0.32 k 呂）装 
着時の質量 

付属の軽量バッテ U —ノック（約 0.2 kg ) 
装着時の質量 

AC 

アダプター 

約日.18己 k 呂（電源コード（約日.06 k 呂）除く） 

使用環境条件 

温度：己む〜3己て:/湿度： 3日〇/〇 RH 〜8日〇/〇 RH (結露なきこと） 

OS 《2 白 

ベース 0 S 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版） 

( Windows ® XP ダウングレードサービス済み） 

インストール 
0 S 

Microsoft 風 Windows ® XP Professional Service Pack 3 正規版 

導入済みソフト 

り て マ※吕 9 

(Windows XP の場合： 
今目3ページ） 

Microsoft ® Internet Explorer 8.0/ ネットセレクター 2/無線切り誓えユーティ U 
ティ & 30 /Infineon TPM Professional Packa 畳 e \/3.6 ^^VAclobe Reader / パ'ツ 
テ U — 残量表示補正ユーティ U ティ/ホイールパッドユーティ U ティ / Hotkey 設定/ 
Panasoni 巳電源プラン拡張ユーティリティ / Microsoft ® Windows ® Media Player 
12/ PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューアー/ Aptio セットアップユーティ U ティ/ 
PC-Dia 昼 nostic ユーティリティ※ 33/ 八ードディスクデータ消去ユーティ U ティぷ 34/ 

DirectX 11 / Microsoft ® .NET Framework 3.5. 1 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要でず。セットアップの 
手順については、 CF - W 目シ U —ズをご覧ください。（今6日ページ） 

•セキュ U ティ設定ユーティ U ティ - USB マウスヘルパー 

•「 i - フィルター己.0」3日曰お試し版 •ディスプレイヘルパー 

• NumLock む知ら甘 •Wireless Mana 資 e「mobile edition 己-己 @ 己 ^ 

•Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ •ズームビューアー 

• USB キーボードヘルパー • ぴったりビュー 
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• Windows XP の場合の導入済みソフ トウェア 

Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 3/ ネットセレクター/無線切り誓えユーティ U ティぷ己〇/ 
Infineon TPM Professional Packa 呂 e V3 .已 SPl 細 VAdobe Reader/ エコノミーモード （ ECO ) 切り 
替えユーティリティ/バッテ U —残量表示補正ユーティ U ティ/ホイールパッドユーティ U ティ /Hotkey 
設定/省電力設定ユーティ U ティ /Microsoft® Windows® Media Player 1 日/ Micros 曰 ft® Windows® 
Movie Maker 2.1/ フアン制御ユーティ U ティ /P 巳情報ポップアップ/ PC 情報ビューアー/フオントヴイ 
ズす広大ユーティ U ティ /DirectX 目.日 c/Mic「osoft@ .NET Framework 3.己/ Aptio セットアップユーティ 
U ティ /PC-Dia 即 ostic ユーティ U ティ&33/八—ドディスクデ—夕消モユ—ティリティ《-34 
•なのソフトウェアは CF-W 目シ U —ズのスーパーマルチドライブ搭載モデルのみに導入済み： 

オプティカルディスクドライブ省電カユーティ U ティ /Roxio Creator LJB/MyDVD/WinDVD™8 
(OEM 版） CPRM 対応ぷ 32/ オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティ U ティ 
•なのソフトウェアは CF-W 目シ U —ズの DVD-ROM ドライブ搭載モデルのみに導入済み： 

オプティカルディスクドライブ省電カユーティ U ティ /WinDVDTM8(0EM 版） CPRM 対応^32/オプティ 
_カルディスクドライブ文字変更ユーティリティ_ 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。下記フオルダー巧の setup . exe ま 
たは下記アイコンをダブルクリックして画面に従ってください。 

•セキュ U ティ設定ユーティ U ティ：巳: ¥util¥secutil フオルダー 

• ri - フィルター己.0」3日日お試し版：デスクトップの「有害サイトから守る i フィルターのセットアップ」 
アイつン 

• NumLock お知らせ： C :¥ util¥numlkntf フオルダー 

テンキーモードに設定されていても、このソフトウェアをセットアップしていなければ、 「 NumLock お 
知らせ」画面は表示されません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換えユーティ U ティ： C:¥utN¥setfnct「l フオルダー 
•USB キーボードへルパー： C:¥util¥ukbhelp フオルダー 
•USB マウスへルパー： C:¥utN¥umouhelp フオルダー 
•ディスプレイヘルパー： C:¥util¥disphelp フオルダー 

• Wireless Mana 昼 e「mobile edition 已.己 《-ss :テ乂クトップの [Wireless Mana 昼 e「mobile edition 
のセットアップ」アイコン 

•無線接続無効ユーティリティ※ 3 S : C:¥utN¥wdisable フオルダー 
•ズームビューアー： C:¥util¥loupe フオルダー 
•ぴったりビュー： C:¥util¥optiview フオルダー 

★ 既巧のイ ンテ) レ低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。 

インテル®アクティブ•マネジ><ント•テクノ□ジー（インテル® AMT ) の磯能をお使いになるには、 
セットアップユーティ U ティの [ AMT 設定]で設定が必要です（呼3目ページ）。また、別途管理アプ U 
ケーシヨンソフトが必要になります。 

《2 1 MB =1 ,048,已76バイト。1 G 目=1,日73,741,824バイト。 

※吕 メイン ><モリーと合わせて4 G 目に増設した場合、32ビット日 S の仕様により、実際に使用でさる;><モ 
U —サイズはルさくなりまず （3.4 G 目〜3.己 GB)o 

《4本機の動作状況により、インゾモ U —の一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくこ 
とはでさません。ビデオモ U —のサイズは日 S によ0割0当てられます。 

※己 ] M 巨=1 .0 日0,日日0バイト。1 G 目=1，日日日，日日日，日日日バイト。日 S または一部のアプ U ケーシヨン 
ソフトでは、これよりちルさな数値で GB 表示される場合がありまず。 

※邑データ転送速度は当社測定値。 DVD の1倍速の転送速度は1,350 KB / 秒。 CD の1倍速の転送速度は 
] 已〇 KB / 秒。 

《7 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DL 、 DVD - RW 、+ R、+R DL、+RW は、書き込み 
状態や記録形式によっては、性能が保証でさない場合があ0まず。また、ご使用のディスク•設定-環 
境によっては、再生でさない場合があります。 

DVD-R DL/+R DL (2 層ディスク）および Ultra-Speed CD - RW の書き込みには対応していません。 
2.6 G 目の DVD - RAM には对応していません。 

《8 儒重むのディスク（重私が中央にないディスク）を使用ずると、振動が大さくなり速度が遅くなることが 
あ0ます。 

※目使用ずるディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。 

日 DVD - RAM は、力ートリッジなしのディスクまたは力ートリッジから取り出せるディスク （ Type 2、 
Type 4) のみ使用でさまず。 

《11 DVD - R は、 4.7 GB (for General ) の再生に対応。 DVD-R (for Authorin 旨）の再生については、ディ 
スクアットワンス記録したちのに対応しています。 

《12 High Speed + RW の書き込み/書き換えには対応していません。 

《13グラフィックアクセラレーターのディヴ U ング機能を使用して約] 677万色表示を実現しています。 

4パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続ずるためのコネク 
ターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示でさない場合がありまず。また、家庭用のテレビ 
を外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 
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I 仕様 

目本機と通信ずるには、 W 已 2/ W 已 3/ W 已6のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイントをお使いくだ 
さい。 IEEE 802.1 ] n 準拠モードで通信ずるには、本モードに対応した無線 LAN アクセスポイントが必 
要でず。また、本機および無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定ずる必要がありまず。 
詳しくは無線 LAN アクセスポイントのゾ ーカーに お問い合わせくださし、。 

ぷ16コネクターの形状によっては使用でさないちのがありまず。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際 
のデータ伝送速度を示すちのではありません。使用環境によ0変動します。 

ぷ17モデムは一般電話回線専用です。日目 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.目 kbps が最大速度です。 
《18お使し、になるには Infineon TPM Professional Pa 巳 1<3 甚 6をセットアップする必要があります 
(今を!『操作マニュアル』「が：(セキュリティ）」の「データを暗号化ずる」）。 

《19 High Speed Mode に巧応 。 Windows 7の場合は High Speed ><モリーカードによる Windows 
Ready 目 00 st 機能に対応しています。 

容量32 G 目までの当社製50><モ1」一力ードおよび SDHC メモ U —カードの動作を確認済み。 

すべての SD 機器との動作を保証するものではありません。 

ぷ2日 CF - T 己シリーズや CF - W 己シ U —ズで採用していた172ピンのマイク □ DIMM は使用でさません。 

ぷ21 USB 対応のずべての周辺機器の動作を保証ずるものではありません。 

ぷ22コンデンサー型マイク□ホンをお使いくださし、。 

ぷ23本製品は一般家庭用の電源コードを使用ずるため、 AC 1 日日 V のコンセントに接続して使用してください。 
(吟8ページ） 

《24 rJEtA バッテ U 動作時間測定法 （ Ver .1.0)」 による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境-液晶の 
輝度■システム設定により変動します。バッテ U —のエコノ S —モード （ ECO ) 有効に設定していると 
さの駆動時間は、無効時の約8割になります。 

ぷ2目バッテ U —充電時間は動作環境-システム設定により変動します。完全放電したバッテ U —を充電する 
と時間びかかる場合びあ0まず。 

ぷ26エネルギー消費効率とは、省エネまで定める測定方まにより測定された消費電力を省エネ法で定める複 
合理論性能で除したちのです。 

ぷ27パソコンの電源が切れていて、バッテ U —が満充電や充電していないとさはパソコン本体で約日.7 W の 
電力を消費しまず。スタンバイ状態/休止状態でのバッテ U —残量保持期間は、「電源を入れる/切る」 

をご覧くださし、（今2己ページ）。 

AC アダプターをパソコン本体に接続していなくてち、電源コンセントに接続したままにしていると、 

A 巳アダプター単体で最大 0.3 W の電力を消費しまず。 

ぷ28平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 

《29 Windows XP ダウングレード済みモデルは 、 Windows 7 Professional モデルをご購入されたお 
客さまの権利である 0 S のダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わって Windows XP 
Professional をインス I -ールしてご提供ずるモデルでず。 

お買い上げ時にインス I -ールされている日 S 、 八ードディスク U カバ U —機能または本機に付属のプ□ダ 
クト U カバ U — DVD - R 日 M を使ってインス I -ールした 0 S のみサポートします。 

プ□ダクトリカバ U — DVD - ROM に収録されているソフトウエアの一部は、機種によっては導入されな 
い場合がありまず。 

ぷ3日無線機能搭載モデルのみ導入済みです。 

ぷ3]お使いになるにはセットアップが必要です（今を!『操作マニュアル』 「 vX ’ (セキュリティ）」の「データ 
を暗号化する」）。 

《32 CPRM で録画されたメディア （ DVD - RAM 、 DVD - R および DVD - RW ) を再生ずる場合は 、 WinDVD 
に CPRM 拡張機能 （CPRM Pack ) プ□グラムを組み込んでください（今な> 1 『操作マニュアル』 

「藏（巳 D / DVD ドライブ）」の 「 DVD - Video を見る」）。 

DVD - Audio の再生には対応していません。 

ぷ33起動方まは「八ードウエアを診断する」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエックスの技術を 
使用しています。 

《34修復用領域上で実行ずるユーティ U ティ（実行できない場合または Windows XP の場をは、プ□ダクト 
U カバ U — DVD - ROM から実行してくださし、）。 

《3已ワイヤレス投写用アプ U ケーシヨンソフト（当社製液晶プ□ジエクター TH - LB 2 日 NT / TH - L 巨3日 NT / 
TH - L 巨已 0 NT / TH - し B 己已 NT / TH - し B 60 NT / PT - F \ A /] 00 NT / PT - F 1 0白 NT / PT - F 20 白 NT / 

PT - F 300 NT / PT - FW 300 NT / PT-L 臣己1 NT / PT - L 臣7己 NT / PT - L 臣 80 NT / PT - LB 白 0 NT / 

PT - LW 8 日 NT / PT - F 3 日日/ PT - FW 30 日と無線 LAN 接続または有線 LAN 接続ずるときに使います）。無 
線 LAN 接続ずる場合、無線 LAN 搭載モデルは内蔵の無線 LAN で接続でさまず。非搭載モデルは別売 
りの無線 LAN カード（お使いのプ□ジエクターの推契品）が必要でず。詳しくはを!『操作マニュアル』 
rt (周辺機器）」の「プ□ジエクターを使う」をご覧ください。 

ぷ36無線 LAN 搭載モデルのみ使用できます。 

Windows XP Professional へのダウングレード権について 

Windows 7 Professional は Microsoft 社より Windows XP Professional へのダウングレード権が与え 
られています 。 Windows XP にダウングレードずるには 、 Windows XP Professional のインス I ルメ 
ディアが必要になりまず。 


仕様 I 覽 
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• 無線 LAN ( 無線 LAN 搭載モデルのみ） 


データ転送速度 
(規格値） 

IEEE 802.1 la : 己4/48/3巨/24/18/12/白/6 Mbps 

IEEE 802.1 lb : 11/已.百/2/1 Mbps 

IEEE 802 . 11 g : 己4/48/3巨/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 In 
送信 

20 MHz 日寺： 色.己/13/1目.已/26/3目/目2/百8.己/目目 Mbps 

2日 MHz、Short Gl 有効時： 7.2/ 1 4.4/2 1 .7/28 .日/ 43. 3/已 7.8/6 己/ 72.2 Mbps 

4日 MHz 日寺： 13.己/27/40.已 / 巳4/81/1日8/121.已 /] 3已 Mbps 

4日 MHz 、 Sh □け GI 有効時：1己/3日/4已/60/日日/12日/13己/1已0 Mbps 
巧管 

201 VIHz 日寺： 13/2居/3白/己2/78/1 04/117/130 Mbps 

20 MHz . Sho け Gl 有効日寺： ] 4.4/28 .白/ 43.3/ 己 7.8/86.7/1] 已.6/] 3日/1 44.4 Mbps 
401 VIHz 日寺： 27/54/81 /108/162/216/243/270 Mbps 

4日 MHz、Short Gl 有効時： 30/60/90/120/18日/24日/27日/30日 Mbps 

準拠規格 

ARtB STD - T 日色/ AR 旧 STD - T 71 

IEEE 802 .1 laCW 已 2/\ A / 己 3/\ A / 已6)、 IEEE 802.11 b 、 IEEE 802.11 g 、 

IEEE 802.1]〇《‘38(無線|六1\1標準プ0トコル） 

伝送方式 

OFDM 方式、 DSSS 方式 

有効距離 

IEEE 802.1 la :見通し約 30 m 

IEEE 802.1 1 b / g/n :見通し約已日 m (アクセスポイントとの通信時） 

使用無線チャンネル 

インフラストラクチャ通信モード： 

IEEE 802.1 la/n : 36/4日/44/48チヤンネル （ W 己 2) 

己2/己巨/色0/64チわン，、 J レ （ VV 己 3) 
100/104/108/1 12/1 16/120/124/ 

128/1 32/136/140チわンネル （ W 己 6) 

IEEE 802.11 b / g/n : 1〜13チヤンネ J レ 

ad hoc 通信モード： 

IEEE 802.1 Ib/g : 1〜11チヤンネ J レ 

RF 周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 （2.4 GHz 〜2.483己 GHz ) 

己 GHz 帯域（巳.1己 GHz 〜已 .3 己 GHz 、 已 .47 GHz 〜己 .72 百 GHz ) 


《37無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度をおずちのではあ 
りません。 

表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったとさの理論上の最大 
値であ D 、実際のデータ転送速度を示すをのではあ D ません。 

《3日 IEEE 802.1 In 準拠の表記は、他の IEEE 802.11 n 巧応製品との接続性を保証ず 
るちのではありません。 

※己日有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプ U ケーシヨンソフト、 0 S などの使用 
条件によって異なります。 

• X -40 IEEE 80 吕 .1 la (已.吕 GHz / 已 .3 GHz 帯無線 LAN W 52/ VV 已 3) を使って屋外で通信を行うことは、電 ~~ 

波法で禁止されています。無線 LAN の電源びオンの状態で本機を屋外で使用ずる場合は、あらかじめ „ 

IEEE 802.1 la を無効に設定しておいてください。 tt 

♦本機のモデムは次の国または地域の規格に準拠していまず（モデム搭載モデルのみ）。 - 

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギ U 覧 

ス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エ 
ストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプ□ス、ギ 
U シャ、クウェート、ク□アチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、ス 
ウェーデン、スペイン、スリランカ、ス□バキア、ス□ベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デ 
ンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、 
パラグアイ、八ンガ U -、 フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブル 
ネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、 
マレーシア、南アフ U 力共和国、モナコ、モ□ッコ、ラトビア、リトアニア、 U ヒテンシュタイ 
ン、ルーマニア、ルクセンブルク、□シア 

(2010年2月]曰現在） 


IEEE 802.11 b/g 




E 802.1 


52 W53IW56 
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I ソフトウェア®用許諾書 


第 1 を 

権 利 

お客さまは、本ソフトウ I ア（パソコン本体に内蔵の八ードディスク、付属のマニュアル 
や CD - R 0 M / DVD - R 0 M などに記録または記載された情報のことをいいまず）の使用権 
を得ることはでさまずが、特許権、著作権またはその他一切の権利は臀なび所有ずるも 
のであり、お客さまに移乾ずるものではありません。 

第2条 

第云者の使巧 

お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第云 
者に譲渡あるいは使用させることはでをません。 

第3条 

コピーの制限 

本ソフトウ I アのコピーは、保管（バ’ックアップ）を目的とした 1 回に限定されまず。 

第4条 

使巧バソコン 

本ソフトウ I アは、本パソコン 1 台での使用とし、他のパソコンで使用ずることはでをま 
せん。 

第已条 

解が、変更 
または改造 

本ソフトウ I アの解ホ斤、変更または改造などを巧わないでください。お客さまの解析、 

変更または改造により、万一何5かの欠陥またはお客さまに巧ずる損害が生じたとして 
も興社および販売店などは一切の保証-責任を負いません。 

第6条 

アフターサービス 

お客さまが使用中、本ソフトウ I アに不具台が発生した場合、脾な窓口まで電話または 
夕書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、醉社が知り得た內客 
の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知 6 せいたしまず。 

第7条 

巧 責 

本ソフトウェアに関する興社および販売店などの責任は、上記第6条に限りまず。本ソ 
フトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第兰者か5のお客さまに巧ず 
る請求については、齊社および販売店などに故意または重過失びない限り、興社および 
販売店などはその責任を負いません。 

第 S 条 

台意管轄 

本ソフトウ I アの使用に関して、訴訟の必要が生じた場台、お客さまおよび禪なは脾な 
の本な所在地を管轄ずる裁判所に巧してのみ訴えを提起ずることがでさるものとしまず。 

第日条 

準拠法 

本ソフトウェアの使用はあ5ゆる面において日本国の法律にま配され、かつそれに従つ 
て解釈されるものとしまず。 

第 10 条 

輸出管理 

お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内がの輸出营理に関連ず 
る法規を順守してぐださい。 
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参 Micr 日 soft とその□コ、 Windows、Windows □ユ 
日 utl 日日 k は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

参 Intel、Intel Core 、 インテルは、米国 Intel 
Corporation の商標または登録商標です。 

参 SDHC □ゴは商標です。 

参 Ad 日 be、Adobe □コ、 Ad 日 be Reader は 、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
商標です。 

参 Corel、Corel □コ、 InterVideo、InterVideo □コ、 
WinDVD は Corel Corporation 、 またはその子尝社 
の商標または登録商標です。 

参 Sonic 、 Roxio、Roxio Creator および MyDVD は米 
国 Sonic Solutions の商標または登録商標です。 

♦「 i - フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標 
です。 

♦ ホイールパッドは、パナソニック株式会社の登録商標 
です。 

その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 


重要なお知らせ 

♦ お客さまの使巧誤0、その他異常な条件下での使用に 
より生じた損害、および本機の使巧または使用不能か 
ら生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負 
いません。 

♦ 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機 
器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの 
使用を意図しておりません。本機をこれ5の機器/装 
置/システムなどに使用され生じた損害について、当 
社は一切責任を負いません。 

♦本機は、医療診断目的で画像を表示することを意図し 
てお0ません。 

♦ お客さままたは第云ちび本機の操作を誤ったとを、静 
電気などのノイズの影響を受けたとを、または故障/ 
修理のとをなどに、本機に記憶または保をされたデー 
夕などび変化/消失するおそれびあります。大切な 
データおよびソフトウェアを思わ城トラブルか5守る 
ために、「使用上のお願い」 （- M 1〜17ページ）の 
内容にミ主意してくださし、。 


♦本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更す 
ることがあ0ます。 

♦ 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを 
禁止します。 

♦落 T 、 乱 T はお取0換えします。 

♦ 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空 
のをのです。 

♦ 本書のイラストや画面は一部実隙と異なる場合びあ0 
ます。 


この装置は、クラス B 情報技術装置でず。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装 
置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI - 巳 

2-J-2 


本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めた 
パーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満 
足してお0ます。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電 
圧低下に対しては、不都含び生じる場含びあります。（社 
団法人電モ情報技術産業協舎のパーソナルコンピュー 
夕一の瞬時電圧低下対策規格に基づく表示） 

3-J-M 


曰本国内で無線 LAN をお使いになる場合のお願い 
この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業- 
科学-医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用さ 
れている移動体識別用の構内無線局 （ 免許を要する無線 
局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

び運巧されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 
無線局および特定ル電力無線局び運用されていないこ 
とを確認してくださし、。 

2万一、この機器か5移動体識別用の構内無線局に対し 
て電波干渉の事例び発生した場をには、速やかに使用 
周波数を変更するか、または電波の発射を停止したラ 
え、ご相談窓□にご連絡いただを、混信回避のための 
処置など（例えばパーティションの設置など）につい 
てご相談ください。 

3その他、この機器か5移動体識別用の特定ル電力無線 
局に対して電波干渉の事例び発生した場合など何かお 
困りのことび起をたとをには、ご相談窓口にお問いを 
わせくださし、。 


2.4 DS /0 F 41 この 機器び、 2.4 GHz 周波数帯 （24 日日 

1~ " H か52483.日 MHz ) を使用する直接お 
散 （ DS ) 方式/直交周波数分割多重変 
調 （日 F ) の無線装置で、干渉距離び約 
40 m であることを意味します。 

吕已 - J -2-1 


已 GHz 帯の無線 LAN をお使いになる場合のお願い 
已 GHz 帯の無線 LAN は、電波法の規制により、屋外で 
使用でをません。また、曰本国外では使用でをません。 

お客さまび 2.4 白 Hz 帯1 ] n モードで無線 LAN をお 
使いの際に、無線 LAN のデバイス-プ□パティにて 
802. 11 n チャンネル幅を「自動」 (40 MHz 帯域幅も巧 
能）へ設定を変更される場合には、周囲の電波状況を確 
認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確 
認してください。また万一、他の無線局において電波干 
渉び発生した場合には、本設定を2日 MHz へ戻してくだ 
さい。 

43-J-2 


ヨー□ッノ く連合し U 外の国の廃棄処分に関 
する情報 

これ5の記号はヨー□ッパ連を内でのみ 
有効です。 

本製品を廃棄したい場をは、日本国内の 
法律等に従って廃棄処理をして < ださい。 


EU 






















当社は国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 
推進のための国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に巧えるための 
機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業をの自を判断によ0参加すること 
びでさる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、 
ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準な5びにマーク（□ゴ ） は参加各 
国の間で統一されています。 

22-J-1 


愛情点検 

長年ご使用のパソコンの点検を！ 

の 


こんな症状は 
ありませんか 

. 異常な音やにおいびする 
-水や異物び入った 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、電源 
を切って電源プラグを损さ、 
その媛バッテ U —パックを取 
0外して、必ずご相談窓口に 
点検をご依頼ください。 



パナソニック株式会社 IT プ□ダクツ事業部 
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